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FROM THE PRESIDENT OF THE ROMANIAN 


ICE HOCKEY FEDERATION 








JUCATORI - 


iie mmus ws 
DAE 


ICE. HOCKEY WORLD. CHAMPIONSHIPS . 


: ROMANIA. 1970. 


DANEMARCA — DANMARK 


PLAYERS 


. HANSEN 


MORK 
MÜLLER 
SÜRENSEN 
JENSEN 
KOCH 
ANDERSSON 
KIKKBNBORG 
KINDE 
LAURITSEN 


NIELSEN © ` 
PETERSEN ` 


GERBER 
ERIKSEN 
NIELSEN- 
OLSEN 
JENSEN 
MALTENSEN 


Bent 
Knud 
Henning 
Folke 
J.Juul 
Uffe 
Svend 
Hardy 
Jörgan 
Sören 
Torben 
Bugge Lars 
BÓrge 


` Ole 
| Qarsten 


Walter 
Jens 
Ib 


"E CONDUCATORI - TEAMLEADERSHIP 


RANDHOLM 
BLOCH 


VESTERGAARD 


VILLUMSEN 
STENAR 
JENSEN 


Otto 
Henry 
Kold 
Ole 
Ole 
Frede 


GRUPA 
ugu 

GROUP : 
FRANTA —- FRANCE 
SOZZI Jean-Claude 
"ROUX Jean-Louis 
GSNTINA Marcel 
TARTARIN Michel 
LANG Paul 
BLANCHARD Claude 
Li BERMANN Charles 
FAUCOMPREZ Gérard 
GURYCA Yvan 
SMANIOTTO Louis 
VASSIRUX- Jaan 
EYMARD Jean-Claude 
GALLAND Daniel, 
POURTANEL Patrice 
VUILLY Michel 
FRANCHRTRRRN Patrick 
GRANDO Daniel 
SAWYERR Patrick 
FA URR Antoine 
TARENBERQUE Jean 
LA LIBERTÉ Pete 








B JUCATORI - 


EU e=" ¿jua 


MM uen 


Uomo ^a defe TRES re TÉN f. 


ITALIA - ITALY 
PLAYERS 


VIALE 
TIGLIANI 
KOSTNER 


 VEROCAI 


CONSTANTINI 
ERUGNOLI 
MORODER 
RABANSER 
UBERBACHER 
SAVARIS 
RUDATIS 
MASTEL 
HOLZNER 
BENVENUTI 
IB TONI .. 
MAIR 

GALIO 
NOGLER 


Franco 
Romeo 
Guido 
Giulio 
Giulio 
Lucio 
Ulrico 
Edmondo 
Adolfo 
Ruggero 
Gianfranco 
Glovanni 
Peter 
Rolando 


Orazio 


Thomas 
Franco 
Ervino 


CONDUCATORI - TEAMLEADERSHIP 


CROTTI 
WHITTAL 
RANZENIGO 
FRATALLESI 


Tino 
Bryan 
Alfonso 
Renato 


OLANDA ~ HOLLAND 


VAN DEN BOOGAARD 


DE WIT 


VAN DOMMELEN 


BOLSIUS 
VAN DUN 
CHRISTIAANS 
BAKKER 
GBNTIS . 
MANUEL 
SIMONS 

DE GROOT 
VAN GOOL 
DE KOK 
HERIJGERS 
RUSHE ` 
VAN GURP 
ROOMER 


SCHWEERS 


VAN DER HEIDEN 


HBNRICHS 
DR.BOS 
STOOPS 
VERHOEVEN 





Frederich 
Jan 
Frantz 
Jan 

Joop 
Toon 







JUCATORI — PLAYERS 


VEIRES 
KELEMEN 
PALOTÁS 
BÁNKUTI 
GOGOLÁK 
TRRPLÁN 
BÁLINT 
GALAMBOS 
HORVÁTH 
BIKAR 
Pomp 
MENYHÁRT 
MESZÜLY 
PALLA 
ZSITVA 
UGRAI 
SZELES 
KRASNAI 


WORLD. CHAMPIONSHIPS 
OMANIA (T ; 


UNGARIA — HUNGARY 





Mátyás 

Gyula 

József 

Árpád 

László 

Béla 

Attilla 

Béla 

Zoltán | 
Péter ' Í 
János 
Gáspár 
András 
Antal 
Viktor 
Iván 
Dezső 
Janos 


CONDUCATORI — TEAMLEADERSHIP 


PASZTOR 
DR.LÁSZLO 
JAKABHAZY 
DR.HOBVÁTH 
FEKETE ^ 


György 
Miklós 
László 
Lajos” 
Jozsef 








ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS | 
E | ROMANIA 170 ^ - MOMENT 


ὙΏΥΒΗΘ 34 Bi 


POGRUPA. 4.0 τ 
ALS I - "μῶν 5 B 
GROUP "1.725 


£: 
Q 





SUB CONDUCEREA s: 
UNDER THE DIRECTION OF : 


SUBRT MIROSLAV 


DIRECTORATUL : 
DIRECTORATE : 


SUBRT Miroslav  LIHG 
KUBELBECK Hans AUS 
LEKRENS Joseph BELG 
RANDHOLM Otto DAN 
FAURE Antoine ` F 
CROTTI Ernesto ITA 
SCHWERRS ` Frederich HOLL 
LASZLO Miklos HUNG 
SMERRCINSCHI Igor RUM 
OFRICA — Teodor — RUM 





CAMPIONATUL MONDIAL A FOST ORGANIZAT DE : 
THE CHAMPIONSHIPS WEWE ORGANISED BY: 


BLOANCA Bucur 3 


STAN Alecu š 
OPRICA Teodor š 
CINDESCU Gheorghe , 
CARADINT — , 


STOIAN Jean , 


preşedinte al comitetului de organizare — pro~ 
sident of the Organising Commitee 


vicepresedinte al comitetului de organizare = 
vice-president of the Organising Commitee 


vicepreşedinte al comitetului de organizare = 
vice-president of the Organising Commitee 


secretar al comitatului de organizare - sacre- 
tary of the Organising Commitee 


membru al comitetului ds organizare - member 
of the Organising Commitee 


membru al comitetului də organizare = member 


of the Organising Commitee 


OPRESCU Vasile , 
SMERROINSCHI Igor , 


KIHALS George , 


NICOLAE Petre E 


PAUNESCU Viorel , 


FLORESCU Nicolae , 
STEFAN Lon 
CHEORGHIU Paul 


"ETRISOR Vasile e 


msmbru al comitetului de organizare — member 
of the Organising Commitee 


pregedinte al comisiai tehnice - president of the 
Technical Management Commission 


director al centrului de calcul - director of the 
Calculation Centre 


secretar tehnic al comisiei. tehnica - technical 
secretary of the Technical Management Commission 


secretar organizatoric al comisiei tehnica = orga- 
nising secretary of the Technical Management Com. 


) 


colectivul organizatorio = organising 
Sector 


N N PONI DONNIE N 


(CONCIU Gheorghe 
POPOVICI Florin 


WHO Stelian 


NGHEL Constantin, 


ENGA Efrem 

ITU Laurenţiu 
ETRBSCU Marin 
IBULA Reinhold 


LATINEANU Marilena, 


IRSAN Grigore 
OSTRA Mircea 


URCEANU Nicolae - 


AHARESCU Stefan 
LIE Nicolae 


ONRSCU Gheorgha 


, 


? 


3 


, 


, 





colectivul propagandă - propaganda Sector 


colectivul cu probleme administrative = 
Sector for Administration problems 


colectivul transporturi = transport Sector 


comisia medicală = medical Commission 


comisia de presă - press Commission 


ANA ` ἈΝ ` SO ο... 


conducátor al grupului de arbitri internationali - 
leader of the International Referees'Group 


şəf al comisiei serviciilor postale - chief of the 
Postal Services Commission 


595 al centrului de sunet - chief of the Sound Cen- 
tre 


tehnician operator - technical Operator 


HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 

GRUPA : 

GROUP : 





ον eria áj 


<. a ane is 


= 4 
A LI < 


τε s e= I Thorn 
DE AS οσο” Popii ti 


SUMUS e 
SN ποσῶς BUL 
PolnzzGAARD  oo2gon DAN 
ἘΣ ΝΣ Calixva rj 
VAN DE VEN Antonius HOLL 


roz Sándor HUNG 


STZNiCO Bruno ITA 

OSANMU Novo JA? i 

SCINCA Cornel RUM | 
I 

TASNADI  Ghoorghao RUN E 

SCZOx Zoltan RUA 

CUESRNU  Floria ` RUM 


CUXCSANU Nicolas RUX 


ICE HOCKEY - WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 





GRUPA : 
"Cn 
GROUP : — 
DANEMARCA : ITALIA LIEG 
DANMARK š ITALY 13 februarie 1970, 12,00 


February 1258 1979 12,00 | 
Buletin - Bulletin 1/a ik 


A = DANEMARCA - DANMARK - DAN - 


l Hansen B, 





20 Mork K.. 
2 Möller H. "A" l 3 Sörensen F, 
4 Jensen J.J, "A" 7 Olsen W. 
Andersson 5. "CO" 8 Kikkenborg H, 9 Kinds J. 
Lauritsen S. . . ll Nielsen T. 12 Petersen B.L. 
Gerber B. 17 Briksen 0, . 18 Nielsen C, 
I R 15 Jensen J. 
16 Maltensen I, 
B - ITALIA ~ ITALY - ITA - 
16 Morodar U, 9 Rabanser E. "C" 15 Uberbacher å. 
l^ Savaris R. ll -Rudatis G, .  .. 13 Mastel G. 
8 Holzner P. 7 Benvenuti R. . l2 De Toni O, 
2 Kostnsr G, 5 Verocai G. "A" 
6 Constantini G. lo Brugnoli L.."A" 
l Viale P, ae 


18 Tigliani R. 


R 5 Gallo F. 
17 Nogler R, 


ARBITRII : | SGINCA CORNEL (RUM) 
REFEREES RANCZ SANDOR (HUNG) 


: νο 


Arbitri de poartá Nancsv Liubomir (BULG) 
Goal Judges :  Taşnadi Gheorghe (RUM) 


te 





k 
p 
F 


. Multiplicat RANK XEROX. ` 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
| ; ROMANIA 1970 Ἢ i 








GRUPA : (ik 
Vie C "li 
GROUP : 
DANEMARCA : ITALIA LIHG 
DANMARK : . ITALY 13 februarie 1970, 12,00 


February 15*5 1970 12,00 
Buletin - Bulletin 1/b,c,d 


























A — DAN B - ITA 
| 1/5 0:0 i 
E 1 
16:21 ea A 8 Kikkenborg H. Tripping 2 min. | 
tiuri pe poartă A 12 B 16 | 
“Mituri aparate de portar À 13 B 9 | 
Tl nalicári/min. A 1⁄2 B - | 
ME 2/5 ο Σο i 
2519 ὃ 3:19 A 3 SOrensen Fe Tripping 2 nin. |! 
3441 ui B 5 Gello F. Cross-Cheking 2 min. ; 
uc pe poartă A 10 B 18 
Mituri aparate de portar A 13 B 8 
lizüri/min. A 1/2 B 1/2 | 
3/5 I : 3 
4201 011 B 9 Rabanser E. 15 Uberbacher A. 
de 58 | 0:2 B 13 Mastel G. lo Brugnoli Le 
4955 1:2 A 14 Gerber B. 17 Eriksen O. ` 
SH A 14 Gerber B. Charging 2 min. 
A, ην A 8 Kikkenborg H, | Slashing 2 mine 
A B 13 Mastel G. Slashing 2 min. 
3 H: B 16 Moroder U, Charging 2 min. 
745 AES 1:5 B 5 Gallo F. 12 De Toni 0. l 
ftu pe poartă A 6 B 15 
$ T aparate de portar A lo B 5 
Ei zári/min, À 2/4 B 2/4 
5 Pen - Total L αὶ Ὁ 
Situri e 
IDE quo^ Sa A 28 B 49 
Puri a 
Zb: parate da portar A 26 B 20 
SE Ya Stops 
Dalizári > 
“SY pap αν αμ, À 4/8 B 3/6 
SS, s/min, 


Multiplicat RANK XEROX 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
| ROMANIA 1970 
GRUPA : -- 
GROUP |: e 












AUSTRIA : FRANTA Lh RG 

AUSTRIA š FRANCH 13 februarie 1970, 18,00 
February 1258 1970 18,00 ; 
Buletin — Bulletin 2/a : 


| 
1 
Ἱ 


A =- AUSTRIA -= AUSTRIA - AUS - 








d | 
f 
«E l Pregl K. ! 
i SE 18 Schilcher F. 
vC. ὶ 
5; Pe 2 Schager G. 8 Felfernig G, "A" : 
T Pe b 3 Hausner G, lo Znenahlik W, "C" ; 
M GZ | 
Se 6 Dr.Kalt D. "A" 7 Puschnig δ. 9 Samonig P, | 
xS 13 Schwitzer J. . 15 Kirchbaumer K, 12 Höller K. | 
Ser: 14 Zahradnicak K, ll Νότος BH. 17 Stricker E. η 
i [5 
t R 5 Jüger H. d 
Ai 4 stl K. | 
x B =- FRANTA - FRANCE -F - 3 
T : i 
di Libermann C. 8 Faucomprez G, "C" l4 Francheterre P. à} 
Së Smaniotto L. 11 Grando D, . 7 Eymard J.C, "A" || 
ex G&llànd'D. 12 Pourtanel P. "A" 2 Vuilly M. | | 
Ἢ [κ 5 Gentina M. Ἢ 19 Lang P. | 
ZE 4 Blanchard C. : 6 Sawyerr P. I 
à D l Sozzi J.C. i 
pe 21 Roux J.L. 
SE: 
3 ii 1 
K x ARBITRII š BJEREGAARD JÜRGEN (DAN) 
: REFEREES : — TURCEANU NICOLAE (RUM) | 
B Arbitri de poartă : Van Der Ven (HOLL) 
iE Goal Judges : Fodor Zoltan (RUM) 
A | 
$ 
i Multiplicat RANK XEROX 


E 
c 



















AUSTRIA FRANTA 
AUSTRIA FRANCE 
A - AUS 
1/5 


1:0 A 15 Kirchbaumer K. 


27 δν 
1027: B 2 Vuilly M. 


1855 + 


bur pe poartá 
uturi aparate de portar 
lizári/uin.. 
3 2/3 

HIE 111 B 19 Lang P, 
2395 d 1:2 B 14 Francheterre P. 
A713 3 A 6 Dr.Kalt D. 
3044 3 2:2 A 14 Zahraânicek K. 
3124 $ 5:2 A 7 Puschnig J. 


buri pe poartá 
iri. aparate de portar 


5/5 
d225 WE 5 6 Dr,Kalt D. 
dis X Al 13 Schwitzer J. 
{ο Β 11 Μοτο] H. 
$007 17 Stricker B, 
$792. A 2 Schager G. 


Juturi pe poartá 
turi aparate de portar 
inelizári/min, 


SOP total - Total 


turi pe poartă 
aots on goal 


aturi aparate de portar 
alive Stops 


Nnalizkri/nin. 
Maltias/min, 


ΠΚΕ WORLD. CHAMPIONSHIPS . 
| ROMANIA. 1970. ` 
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“GRUPA” e 
I mon" 
GROUP ` πη da 7 UE 
L I£ H G 
13 februarie 197o, 18,00 
February 23"£ 1970,18,00 
Buletin - Bulletin 2/b,c,á 


B-F 
l + Ὁ 
Cross-Cheking 2 min, 
A 18 B 18 
À 8 B “I7 
A - B 1/2 
2 x8 
Cross-Cheking 2 min. 
6 Dr.Kalt D. ' 
À 9 B 2 
A 6 B 6 
A 1/2 B - 
4:0 
Zahradnicek K, 


Cross-Cbeking 2 min. 


A 20 B 5 

A 4. B l4 

A 1/2 B μα 

7 :2 

A 47 B 32 

A 18 B 57 

A 2/4 B 1/2 





—Àh a 


Multiplicat RANK XEROX 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 





^Y 3HO ad i3 


GRUPA : 
now 
GROUP : 
UNGARIA |: OLANDA LIHG 
HUNGARY ; HOLLAND l3 februarie 1970 21,00 


February 13th,1970 21,00 
Buletin - Bulletin 3/a 


A - UNGARIA - HUNGARY - HUNG - 


1 Vedres M. 

19 Kelemen G. 
l4 Bánkuti A. 16 Treplón B. 
13 Bálint A. 15 Galambos B. 


17 Menyhárt G. 9 Horváth Z."A" 20 Bikár p."A" 
11 Póth J. 6 Palla A. . - lo Meszöly A. 
l2 Zsitva V. "C" 2 528185 D. 7 Ugrai i. 
am R 8 Palotás J, 
2 Gogolák L, 
B - OLANDA = HOLLAND - HOLL = 
12 Bakker R; 9 Gentis R, "A" 6 Manuel J,” 
lo Simons J; "A" ll De Groot T. . 17 Van Gool T. 
"16 De Kok À, - . l4 Herijgers A, . 8 Rushe P. 
i 4 Van Dommelen W, "C" l 3 Bolsius F, ° 
2 Van Dun H, A 5 Christiaans H. 


O Van Den Boogaard H. 
18 De Wit F. 


R l5 Van Gurp J. 
i Roomer B, 


E ARBITRII : — NONCEV LIUBOMIR (BULG) 
e: REFEREES : — TASNADI GHEORGHE (RUM) 
Arbitri de poartă : ^ pe Paepe (BELG) 

Goal Judges :  Gubernu Florin (RUM) 





Multiplicat RANK XEROX 


să 
m 

£ 

y 

f 

š 

{ 

Fi CE 
A 


c ele, 





olio. EK 
0154 ` Ë 
1330 8 




















"Viv3HO 34 HI 


HUNGARY 


15 februarie 1970, 21,00 
Fobruary 159 nop 21 88 





Buletin - Bulletin 3/b,c,d 


A — HUNG B - HOLL 
1⁄3 Ei 


B 8 Rushe P, 
A 20 Bikár P. 


Er 


9 Horváth 2. 


A 16 Treplán B. Charging 
aturi pe poartă À 14. B 6 
Aluturi aparate de portar A 4 B 11 
*nalizàári/min, À 1⁄2 B = 
2/3 53:0 








3130 dE, 


3425 2 


aç 7 





3855 4 


gäe `Ë 
5746 € 
ss 


5154 ` 


52419 
5407 
5525 
5734 
5744 
$993 



























4; 


A 2 Gogolák L. 
lo MeszOly A, 


l A io Meszóly A. 


uo pe poartá A 14 B 3 

ituri aparate de portar A 2 .B 9 

auelizári/min. A - B 1/2 
5/5 3 i Q 


5:1 A 17 Manyhárt G. 13 Bálint A. 
B 9 Gentis R. Cross-Cheking 2 
B lo Simons J. Excessive 
Roughness .' 2 
A 17 Menyhárt G. Excessive 
Roughness 2 
B 5 Christiaans H. Slashing 2 
A lo MeszOly å. Tripping e 
B lo Simons J. Excessive 
Roughns ss 2 
6:1 A 9 Horvâth Ze 
731 A lo MeszOly A. 
n B lo Simons Je Slashing 2 


Cross-Cheking 2 min; 


min. 
min. 
uin, 
min. 


min. 


min. 


min. 











ve 
Wa 
ee 

1 


ICE. HOCKEY" 


Dit. mi 
"Van 34 iau 









uturi pa poartă 
ps foturi apărate de portar 
S pnalizări/nin. - 


foor total ~ Total 


E. Bapu? pe poartá 
“shots on goal 


ùturi apărate de portar 


WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


Buletin - Bulletin 2/ο,ς γᾶ 


À 16 B 6 
À 5 B lo 
A 2/4 B 9/70 
7: d 
A 4A B i5 
À 11 B 30 
A 3⁄6 B 6/12 





Multiplicát RANK XEROX 
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HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


Ra 
Ffi 
9 
SÉ 
a 
1 is 
d 


DUE 


Ἆτα 
a5 






GRUPA : 
nET 
GROUP : ` 
BELGIA š TALIA li τα ς 
BELGIUM : ITALY 15 μες των 17560 


February 1477 1970 17,co 


F Bulatin - Bullotin 4/8 


A - BELGIA - BLGU - sic - 





O Van Dor Was T. 
18 Bastin Pe 


4 Braas ἂν 14 Waldschumidv Ce 
2 Meeus R. 3 Versirepon iX. 
6 Vinken W, "C" 9 Moris R, "A" 5 Dries A, 
12. Huyorechts.G. 11 Pluym D. - : 15 Brueron F. "A" 
15 , Marsin G. lo Paulus T. lo Hanrez D. 
ie 2 17 Balassa G. , 
8 Deirez T. . 


B - ITALIA - ITALY - ITA - 





16 Moroder U. 17 NogisT x. I 15 Uberbacber ἂν 
li Savaris R. li Rudavis C. 15 Mastol G, "A" 
8 Holzner P. 7 Benvenuti Re 12 De Toni 0. 
2 Kostner G. 3 Verocai G, "C" 
6 Constantini Ge lo Brugaoli L.."A" 
1 Viale F. ΕΓ 


18 Tigliani R. 


R 5 Gallo F, 
k Mair T. 





ARBITRI : VAN DE VEN ANTONIUS  (HOLL) 
REFERERS : SGINCA CORNEL (RUM) 


Arbitri de poartă 
Goal Judges 


Rancz Sandor (HUNG) 
Pianfetti Calixte (F) 


— 





Multiplicat RANZ ZO? 





HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


VIV3HO 3d I3H2 
C 
rm 





43,28 2:7 B 17 Nogler E. 
42,50 A 6 Vinken W. 
53,43 2:8B 7 Benvenuti Re 


puburi pe poartă 

puturi aparate de portar 
Snalizári/min, 

Scor total — Total 
|Suturi pe poartă 

ots on goal 

suturi apărate de portar 
9alive Stops 


Penalizári/min. 
Snalties/min., 


d "el GRUPA : Om 
GROUP : 
BELGIA : ITALIA LIHG 
BELGIUM : ITALY l4 februarie 1970, 17,00 
February 14732,1970 17,00 
Buletin - Bulletin 4/b,c,d 
A = BELG B - ITA 
1/5 2 m 
B 2 Kostner G, High Stick 2 min, 
A 15 Breueren PF, High Stick 2 min, 
:0 A 4 Braas 
:0 A 9 Moris Re . 
:1 B 7 Benvenuti R, 2 Kostner 
B 2 Kostner G, š Blbowing 2 min. 
Buturi pe poartà A 5 16 
Buturi aparate de portar A 12 B 1 
Penalizári /min e A 1/2 B 2/4 
2/5 0:35 
2:2 B 14 Savaris Re 
2:5 B 5 Gallo PF, 8 Holzner P. 
A 2 Meeus R. Slashing 2 min. 
2:4 B 3 Verocai G. 
2:9 B "D Gallo PF... 
2:16 B 6 Constantini G. 
J B 7 Benvenuti R. Cross-Cheking in 
d Buturi pe poartă A 4 B 32 γῇ. 
(W8Š8uturi aparate de portar A 24 B a d 
Penalizári/min. A 1/2 B 1⁄2 zB 
5/5 0:2 


15 Uberbacher å. 
15 Mastel Ge 


A 3 B 
A 12 B 
A 1/2 B 
2:8 

A lo B 
A 47 B 


Wultinlicat RANK XSROX 

















Cross-Cheking 2 min. 


= 
Ir O 








3⁄6 








ΠΣ 
ΩΙ 





HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS ` 
: ROMANIA 1970 
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FRANTA  : — OLANDA LIHEHG 
FRANCE ; HOLLAND l4 februarie 1970, 20,00 
I February lath 1979 20,00 
Buletin - Bulletin 5/a 


À = FRANTA ~ FRANCE - F - 


l Sozzi J.C. 
2l Roux J.L. 


5 Gentina M. 19 Lang P. > 

A Blanchard G. . 3 Tartarin M. 
Libermann C, 8 Faucomprez G."C" lo Guryca I, 
Smaniotto-L. 17 Vassieux J, . . 7 Eymard J,.C,."4" 
Galland D. 12 Pourtanel P,"A" l4 Francheterre P, 


R 2 Yuilly M. 
ll Grando D. 


B - OLANDA - HOLLAND ~ HOLL = 


Bakker R, 9 Gentis R."A" 9 Manuel J, - 
Simons J, "A" ll Ds Groot T. 17 Van Gool T, 
De Kok À, . . 14 Herijgers A. 8 Rushe P, 

i 4 Van Dommelen W, "C" 3 Bolsius F. 


2 Van Dun H, 5 Ghristiaans H. 


O Van Den Boogaard H, 
18 De Wit P. 


Re 15 Van Gurp J. 
l Roomer B, 


ARBITRI : GUBERNU FLORIN (RUM) 
REFEREES : DH PAEPE OMER (BELG) 


Arbitri de poartă 


Bjerregaard Jörgen (DAN) 
Goal Judges : Fodor Zoltan (RUM) 


llc . . ie 
Multiplicat RANK XEROX 

















ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


GRUPA : 
Hei 
GROUP : ç 
FRANTA OLANDA LIHG 
FRANCE 3 HOLLAND 14 februarie 1970, 20,00 
February 1458 1970 29 300 
Buletin - Bulletin 5/b,c,d 
d s B = HOLL 
1/3 6:0 
A lo Guryca YX. 12 Pourtanel P. 
A 7 Eymard J. 17 Vassieux Je 
B 3 Bolsius F. Cross-Cheking 2 min, 
B 9 Gentis R. Charging 2 min, 
+ À lo Guryca YX, 16 Libermann C. 
07:3 2918 A 7 Eymard J.C. Holding 2 min. 
ic 27 E 0,07 B 9 Gentis R. Holding 2 min, 
12.12. WE; 4:0 A 5 Gentina M, 
12.37 D A 17 Vassieux J. High Stick 2 min. 
i252 4 5:0 A 15 Smaniotto L. 
545 ἃ 6:0 A 12 Pourtanel P. 16 Libermann C. 
1556 1 A A 2 Vuilly M. High Stick 2 min, 
. δρυ] pe poartă A 17 B 12 
Sturi aparate de portar A Jd B lo 
halizári/min. A 3⁄6 B 3⁄6 
| 2/5 2:0 
adio A 7 Eymard Je Charging 2 min, 
3037 7:0 A 3 Tartarin M. 
8132 A 2 Vuilly M. Charging 2 min, 
4047 A 2 Vuilly M, Hoocking 2 min. 
3830 8:0 A 7 Eymard J.C. 17 Vassieux J. 
3930 Ë A 8 Faucomprez Ge Elbowing 2 min, 
turi pe poartă A 11 B 8 
puri aparate de portar A 7 B 6 
malizări /mine A 4/8 B - 
didy 5 8:1 B 9 Gentis Re lo Simons J. 
4545 4549 B 6 Manuel de Charging 2 min. 
¿r ἃ 15 8:2 B 12 Bakker R. 5 Christiaans H. 
BA d $2128 B 12 Bakker R. Hoocking 2 min. 
est: Gë B 3 Bolsius F. Charging 2 uin, 
cen, B e 912 A 11 Grando D. 17 Vassieux J. 
DE Wéi A 3 Tartarin M. Too many 2 min. 
Players on Ice 
ue d 59,56 A 7 Eymarà J.C. Hoocking 2 nin. 
i 
B | e fi œ 
















Me 


; turi pe poartă 
úturi aparate de portar 
Mnalizári/min, 


uturi pe poartă 


[ους on goal 
Etui aparata de portar 
[δορ]ίνο Stops 


NN nalizári/min. 
natie g/min, 
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AUSTRIA DANEMARCA LIEG 
AUSTRIA š DANMARK 15 februarie 1970, 17,00 
l February 1551970 17,00 
Buletin - Bulletin 6/a 
A — AUSTRIA - AUSTRIA - AUS - 
l Pregl K. ° 
18 Sohilcher Fe 
2 Schager G; 8 Felfernig G. "4A" 
3 Hausnar Ge lo Znenahlik W. "C" 
6 Dr.Kalt D. "A" 7 Puschnig J. 9 Samonig P. 
15 Schwitzer J, 15 Kirchbaumer E. 12 Hóller K. 
l4 Za&hradnicek K. ll Mort] E, 17 Stricker B. 
R 5 J ger B; 
lo Starz R. 
B - DANEMARCA - DANMARK - DAN - 
6 Andersson 5. "C" 8 Kikkenborg H, 9 Kinde dJ. 
lo Lauritsen S. 11 Nielsen T. 12 Petersen B.L. 
14 Gerber D. 17 Eriksen O, 18 Nielsen C. 
-2 Möller H. "A" 3 Sörensen F, 
4 Jansen JJ. "A" 7 Olsen W. 
"1 "Hansen B. 
20 Mork Κι. 
R 5 Koch U. 
16 Maltensen La 
ARBITRI : GUBERNU FLORIN (RUM) 
REFERERS : NONCEY LIUBOMIR (BULG) 
Arbitri de poartá Turceanu Nicolae (RUM) 
Goal Judges : Sgíncá Cornel (RUM) 
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AUSTRIA : DANEMARCA LIEKG 
AUSTRIA š DANMARK 15 februarie 1970, 17,00 
February 1502 19ο 17,oo 
Buletin - Bulletin 6/b,c,d 


. 


e A — AUS : B - DAN 9 
zi nua 9:5 
A 7 Puschnig Je . 
: B 8 Kikkenborg H. Cross-Cheking 2 min. 
Es: B 6 Andersson S. 2 Möller H. 
(442 B A 7 Puschnig δ. 
(NI? A lo Znenahlik W. Cross-Cheking 2 min. 
B 12 Petersen B.L. s 
1932. P B lo Lauritsen 8, 17 Eriksen O. 
Wai pe poartă A EZ 5. dö 
- Ah apárate de portar A 6 B 7 
E, : lizári/mins A 1/2 B 1/2 : f 
E E 2/5 2:0 
4215 os B 4 Jensen J.J. Hoocking 2 min. 
26022 Gi A 6 Dr.Kalt D. Cross-Cheking 2 min. 
271) Sll A 7 Puschnig J. Misconduct lo min. 
TEE Penalty 
DS NB B 9 Kinde J. Tripping 2 min. 
o ZO 212 A 15 Kirchbaumer K.l3 Schwitzer J. 
3450 3,50 B 1l Nielsen T. Hoocking 2 min, 
3510 Sto B 6 Andersson Se Hoocking 2 min. 
3450 So 4:2 A lo Znenahlik W. 
3745 Mn B 16 Maltensen I, Charging 2 min. 
2745 29 A 7 Puschnig Je Charging 2 min. 
3959 "cn B 2 Möller H. Cross-Cheking 2 min, 
SÉ Wuer pe poartá A 8 B 7 
E i apárate de portar A 6 B 5 
E. s A 3/17 B 6/12 
NA $: B 11 Nielsen T. Hoocking 2 min, 
ETE X ° B 11 Nielsen T. Hoocking 2 min. 
$109 5 B 2 Möller H. Tripping 2 min, 
° : E A 12 Hóller K. Tripping 2 min, 
4 | 
d | 
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Buletin — Bulletin 6/b,c,d 


P. š 7 6 
iuri pe poartă i ? 
IE puturi apărate de portar 1/a n 3/6 


inalizári/min. 


bi tJ 


ep total — Total 1 


> + be 


futuri pe poartă 27 B 25 


Shots on goal 
Buturi apărate de portar 17 
gie Live Stops 


Senalizüri/nins A 5/21 p lo/20 —. ; 
Penalties/ mine 
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BELGIA : OLANDA 
BELGIUM 1 HOLLAND 


ICE HOCKEY 


LU 


EE 





WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


GRUPA : 
CROUP + ~ 








Y 


LIHG 

16 februarie 1970, 11,00 
February 1865 agyő 11,00 
Buletin - Bulletin 7/a 











A - BELGIA - BELGIUM - BELG - 
O Van Der Wee T. 
. 18 Bastin P, " 
4 Brass A, 14 Waldschmidt C. 
2 ΜΘΘΙΒ R, : 3 Verstrepen ΝΜ. 
Vinken W. "C" 9 Moris R, "A" 5 Dries À. 
Huybrechts G. 11 Pluym D. . - 13 Brueren Εν "ΛΙ. | 
Marsin G. 16 Paulus T, lo Hanrez D. TM 
R 1 Balassa G; H 
7 Molitor P, | i 
B - OLANDA - HOLLAND - HOLL = d 
΄ I | 
Bakker R; ο Gentis R, "A" 6 Manuel Je ` pg 
Simons J, "A" ll De Groot T.- 17 Van Gool T. E 
De Kok å. - l4 Herijgers À. ` 8 Rushe P. d 
4 Van Dommelen W, "C" 3 Bolsius F, ΄ d 
2 Van Dun H, : 5 Christiaans H. i 
l 0 Van Den Boogaard H. : 
18 De Wit F. ; 5 
R 15 Van Gurp:J. | 
1 Roomer B. 4 
ARBITRI i PIANFETTI CALIXTE (F) 
REFERKES : RANCZ SANDOR (HUNG) 
Arbitri de poartă Fodor Zoltan (RUM) 
Goal Judges A Turceanu Nicolae (RUM) 
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ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS. 
: ROMANIA 1970 | | 


"YAV3HO ad 3t 































GRUPA. : 
3 κ LL QU 
GROUP e 
BELGIA :, OLANDA LIHG 
BELGIUM : — HOLLAND 16 februarie 1970, 11,00 


February 16"B 1970 11,00 
Buletin ~ Bulletin 7/b,c,d 





A - BELG B — HOLL 
1⁄3 Lid 
9 (00 1:0 A 6 Vinken W. 9 Moris Re 
0424 B 4 Van Dommelen W. Cross Checking 2 min. 
1500 1:1 B 8 Rushe P. 12 Bakker R. 
turi pe poartă A lo B 13 
turi apărate de portar A 8 B 7 
2/5 0:4 : 
2051 l 1:2 B 1ο Simons de » 
2944 9 1:5 B 9 Gentis R. 6 Manuel J. I 
3015 5 1:4 B lo Simons J. 1 Roomer B, 
3240 B 17 Van Gool T. Too many Players 
on Ice 2 nin, 
3522 . A 6 Vinken W. Handling puck ' 
3953 3 with Hands 2 min. | 
25 1:5 B 4 Van Dommelen W.lo Simons J, i 
uri pe poartă A 9 B 15 l 
Kiuri aparate de portar A 8 B 9 i 
Dhalizári/min. A 1/2 B 1/2 1 
4332. ES Ru. Eam | 
Vu, ὃν DC? 1:6 B lo Simons Je 6 Manuel J. | 
Ridp 1:7 B 12 Bakker R li De Groot T. i 
suturi pe poartă A 8 B 22 | 
turi apărate de portar A 16 B 6 | 
E tnalizări ven, A - B - 
ROT total - Total : la 
turi 8 z 
erte on gu & 5 Ë 20 
E situri 
EE i aparate de portar 
alive Stops ` bho ΒΕ 9 ΒΕ 
ο /mi 
: RI Arog A 1/2 B 2/4 


Multiplicat RANK XEROX i 
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ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 
i GRUPA 


GROUP ug Ú 


- m. .. 


FRANTA : ITALIA SES 

FRANCE : ITALY 16 februarie 1970, 17,00 
February 162 1970 17,00 

Buletin — Bulletin 8/a 


A = FRANTA — FRANGI - F - 


K Sozzi J.G. 
21 Roux J.L. 


5 Gentina M. 


19 Lang P, 
4 Blanchard C. 


5 Tartarin M, 





FA Geier? 


' 
i 


Grando D. 8 Faucomprez G."C" lo Guryca I, 
Smaniotto L. 17 Vassieux J. 7 Eymard J.C."A' 
Galland D.. l2 Pourtanel P, "A" 14" Francheterre]l: 


Β΄ 2 Vuilly M. Ἢ 


B - ITALIA - ITALY - IÍTA - 


Moroder U. 9 Rabanser ZE, 15 Uberbacher A, 
Savaris R, li Rudatis G. 15 Mastel G."A" 
Holzner P. 7 Benvenuti R. i2 De Toni 0. 
A Mair T. 5 Verocai G,"C" 
6 Constantini G. lo Brugnoli L."A" 
l Viale F. 
18 Tigliani R, 
R 5 Gallo F. 
17 Nogier 5. 
ARBITRI 5 VAN DR VEN ANTONIUS (HOLL) 
REFERBBS š TASNADI GHEORGHE (RUM) 
Arbitri de poartă  : Ranez Sándor (HUNG) 
Goal Judges : De Paepe Omer (BELG) 
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1570 , 
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2100 $ 
2223 3 
2527 3 
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6721 3 
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"ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 





R NIA 1970 w Í 
géie GRUPA 
wa S 
GROUP | 
FRANTA ITALIA LIHG 
FRANCE : ITALY 16 februarie 1970, 17,00 
February 16531970 17,00 
Buletin - Bulletin 8/b,c,d 
A — YF B - ITA 
1/5 ls 0 
1:0 A 4 Blanchard C. 
B 5 Gallo F. Cross-Cheking 2 min. 
B 3 Verocai G. Tripping 2 min. 
$uturi pe poartă A 8 B 8 
Buturi aparate de portar À 8 B 4 
GE A - Β 2/4. | 
3 22 0:2 t 
21,00 A 19 Lang P. Tripping 2 min. | 
22 225 Aal B 12 De Toni O. ll Rudatis G. i 
πε 27 1:2 B 7 Benvenuti R, 14 Savaris Re ] 
Buturi pe poartă A 5 B lo | 
Nouturi aparate de portar A 7 B 5 ` 
j'nalizári/nin. A 1/2 B - - 
i 3/3 O: ; 2 | j| 
Eso 2,38 1:3 B 9 Rabanser F. l6 Moroder U. τ 
$7, 21 B 16 Moroder U, Kicking a, | | 
player 5 min. || 
59,5 1:4 B 6 Constantini G, 3 Verocai G, | 
Suturi pe poartá A 6 B 14. i 
uturi aparate de portar A 11 B 6 ; 
enalizári/min. A - B 1⁄5 i 
„Scor total — Total li^ 
: Suturi pe poartă 
- Shots oh bs: $ 19 P 52 i 
: turi aparate da portar x 
Goalive Stops & 26 8 15 
D nui 
qure: & AS 5 2⁄9 





Multiplicat RANK XEROX 
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AUSTRIA UNGARIA LIHG 
AUSTRIA - HUNGARY l6 feoruaria 1970, 20,00 
' February 1650 1970 29400 
S Buletin - Bulletin 9/a 
s A = AUSTRIA - AUSTRIA - AUS - 
l Pregl K. 
18 Schilcher P, 
2 Schager Ge B Felfərnig G."A" 
3 Hausner G, ló: Znenahlik W.."C" 
6 Dr.Kalt D. "A" 2 Puschnig J. 9 Samonig P. 
15 Schwitzer de 15 KXirchbaumer K, . 4 Rstl K, 
là Zahradnicek K, ll MortlH. ` 17 Stricker Be 
R 5 Jäger H; 
16 Starz R. 
B - UNGARIA - HUNGARY - HUNG = 
13 Bálint A. 15 Galambos B. 9 Horváth Z."A" 
20. Bikár P. 11 Póth δ.’ 17 Menyhárt G. . 
lo Meszóly A. 6 Palla A. 12 Zsitva V."C" 
8 Palotás J.A" 14  Bânkuti A; di 
2 Gogolák L.. | lo Trepián B. 
1 Vedres M.: 
19 Kolomen G. 
Re 7 Ugrai I.: 
3 Szales D. 
ARBITRI š BJERREGAARD JORGEN (DAN) 
REFEREES : SGINCA CORNEL (RUM) 
Arbitri de poartă  : Pianfetti Calixta (E) 
Goal Judges : Tagnadi Gheorghe (RUM) 


"Wiv3HO 3d Ι3μοΐ 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


GRUPA : 
GROUP : 








“ICE HOCKEY. WORLD CHAMPIONSHIPS 
zep 5. ROMANIA 1370 









ονινημο ad DH 





, ŞI GRUPA : Welt x 
: GROUP : 
AUSTRIA : UNGARIA LIHG | 
AUSTRIA : HUNGARY 16 februarie 1970, 20,00 Í 


February 16531979 20,00 
Buletin - Bulletin 9/b,c,d 






A — AUS B - BUNG | 
1⁄5 25 1 | 
0757 1:0 A lo Znenahlik W, 15 Kirchbaumer K. | i 
0815 2:0 A 11 Mortl He | , . 
1012, A 5 Jäger a Tapping 2 min. 
A 5 Jüger He alling on 
Apă Puck 2 mine 
(δυο A 8 Felfernig G, , Holding 2 min. 
1985 | 2:1 B 20 Bikár P. 2 Gogolák L. 
2000 20,00 2:1. A 13. Mórtl He 17 Stricker B. 
Büturl pe poartă A 9 B 15 
Büturi aparate de portar A 6 B 4 Ë 
Penalizări/min. A 3⁄6 B - H 
ΤῈ 22 010 T 
200 3 A 2 Schager G. Tripping 2 min, `| 
2720 B 11 Póth J. Tripping 2 min. |i 
£930 B 9 Horváth 2. Tripping 2 min. |; 
3607 : A 2 Schager G. Charging 2 min, i;i; 
3630 3 A 8 Felfernig G, Slashing 2 min. ji 
3730 ΝΕ | B 15 Galambos B. Tripping 2 min, nt 
Ao uuri pe poartă A 4 B 12 Hu 
puturi aparate de portar A lo B » τ 
Penalizári/min. A 3/6 B 3⁄6 I 
42,20 2:2 B 9 Horváth Ze mE EE 
M do B 8 Palotás J. Tripping . 2min, |i 
49,10 B 9 Horváth Z, Cross = Cheking2 min ./ 
2,59 B 14 Bânkuti A. Interference 2 min. i 
KE E B 20 Bikár P, Elbowing 2 min, 
Ges 26.15 A 15 Kirchbaumer K, Cross-Cheking 2 min. 
ij 27,16 A 6 Dr.Kalt D. Hoocking 2 min. 
$329, 24 B 2 Gogolák Charging 2 nin. 
UM 79:50 B 14 Bánkuti A, Butt-Endig 5 min. 














i "suturi pa poartă 


Ad suturi apărate de portar 
:  fenalizári/min. 


cor total ~ Total : 
tuturi pe poartă 

E shots on goal 

Voturi apărate de portar 
Soe) Ave Stops 
SPenalizaàri/min. 

e Tenalties/min. 





b> h> te 


15 B 7 
7 B lo 
2/4 B 6/15 
: 2 d 
28 B 52 
23 B 17 


8/16 B 9/21 





Multiplicat RANK XEROX 
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AUSTRIA 5 1 E G 

AUSTRIA š ZZLGIUA 18 fəbruarie 1970, 11,00 
Š | E February i8 V?, 1970 11,00 

Buletin — Bulletin 1o/a 


Hj 
[1 
ij 
t= 


À — AUSTRIA - AUSZTRIA ~ AUS - 


l Fregi K. 
18 Soniloner F, 


16 Starz R. 8 Falfernig G, "A" 


3, Hausner G, ` ; D Jäger H. 
6 Ὀε.,Καῑῦ D. "A" 4 Zzvi Κι 9 Samonig 5. 
15 Scbwitzer J. . 15 KXirchbaumner K, lo Znenahlik W."C' 
l4 ZanraàniceE K. il ον E. 17 Stricker B, 


R lo Höllər K. 


B - BELGIA - BELGIUM - BELG - 


Vinkən W, "G" 9 Moris R, "A" 5 Dries À, » 
l2 Huybrechts G, LL geng D, w e 15 Brueren P,"A4" 
8 Delrez T. 16 Paulus T. lo Eanrez D. 
4 Braas A; . li Waldschmidt C, 
2 Meeus R. 3 Worstrepen M. 


O Van Dər ee T. 
18 Bastin Pe 


R 1 Balassa C. 
7 Molitor 5, 





ARBITRI : TASNADI CHRORGES (RUM) 

REFEREES : RANGZ SÁNDOR ( HUNG) 
< Arbitri de poartă : Xoncov Liubomir (BULG) 

Goal Judges : Bjerregaard Jörgen (DAN) 
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ICE HOCKEY. WORLD CHAMPIONSHIPS ` 
^ ROMANIA mm ME 





GRUPA : 


GROUP : Ci 


AUSTRIA : B@A LIHG 
AUSTRIA š BSIGIUM l8 februarie 1970, 11,00 
Peberuary 18592,1970 11,00 
Buletin - Bulletin 10/b,c,à 
A — AUS B - BZiG 
1/5 Ὃν E 
ens 1:0 A 13 Schwitzer Je 13 Kirenbaumer K. 
0592 . 2:0 A 4 Estl E. 6 DreXalt De 
0842. 2:0 A 17 Stricker B. 11 Μοτο} H. f 
turi pe poartá A 14. B 1 
uri aparate de portar A 1 B lh 
aelizári/umin. À - B - 
Ἢ 2⁄5 3 Ὁ 
204; φον 2:0 A 8 Felfernig G. + Estl K. 
2423 24,22 5:0 A 13 Schwitzer 
3051 OL B lo Hanrez D. Elbowing 2 min. 
103] "γιό! 6:0 A 11 Mörtl H. 17 Stricker B. 
uturi pe poartă . A 15 B 2 
turi aparate de portar A 2 B 12 
fnalizári/min. A — & 1/2 
a ZS | 3/73 5:0 
Wor Q,46 7:0 A 12 Höller E, 15 Schwitzer J. 
po 45,34 8:0 A 6 Dr.falt D. 5 Jüger H. 
583 rio 9:0 A 13 Schwitzer J, 15 Kirchbaumer K. 
Fă O 458,50 10:0 A 12 Hiller K 15 Kirchbaumer K. 
ys 358,45 11:0 A 17 Stricker B. lo Znenahlik W. 
M Suturi pe poartă A 22 B `6 
"|üuturi aparate de portar n ë B 16 
i'$nalizári/min. À = B = 
k Scor total — Total : 11 : 0 
ză Suturi pe poartă 
Shots on goal A JL Ë 2 
š Suturi ei wiere 
» aparate de portar 
E Goalive Stops j A 9 B 29 
"A Penalizári/mi 
; alizári/win. A B B 1/2 


Penaiciog/min. 
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PIÓONATEUEÍt 


ICE HOCKEY WORLD. CHAMPIONSHIPS ` 

; | ROMANIA 1970 I nave 

| OMA ei | : GRUPA : tate 
S | GROUP: "C 


ΡΊΥΞΠΗΘ 34 IJH 








LANDA ` Da aa R CU Hn iom e 
HOLLAND : DANMARK 28 Zaozuario 1970, 273500 
x ava sa 
Pebruary 18" ,i970 17,90 
Buletin — Bulletin 12/e 
A. e OLINDA s  EOLLIXO - “SSS. x 
Ὁ Van Don Bcogaamë E, 
i 13 Da To T 
4 Van Ὀοπποτθχι W, "an 5 Bolsius B, 
2 Van Dun 5, 5 QCObrzisvieazs E, 
l2 Bakker R; 9 Gentis n. HAN 6 Kantel j. 
i Simons ὃς "An 11} Do ἄποοῦ T,- 17 Van Cooi 7, 
Ὁ De Kok A, 19 Horijgors A. 8 Rusie 5. 
R 15 Van Gurp J. 
i Roomer B. 
B - DANEMARCA - DAD = DAN - 
6 Andersson S; ποπ 8 Kiki zonborg Es 9 Kincse d, ; 
lo ZLauritsen S, . . ll Nisisan T; . 12 Petersen B.L, 
14 Gerber B. i? Erikson O, i8 Nielsen C. 
2 HMollar H. "4" Z SÜrensen P. ` 
4  Jersen J.J. "A" ' 7 Olsen W, 
l' Hanzen-B, 
20 Mork X, 
2 5 Xoch U, 
26 Maltensan I, 
ARBITRI : PSIANSSCOI CXILIXTE (2) 
et. DOBRE RS : Da PÀZ2N OMER (33LC) 
; Arbitri de poartă : Cubsrnzu Plorin (RU) 
A Goal Judges : Fodoz Zoltan CRUZI) 
E, 








š tsa ges 2 m~m M ETE x = Pr 
E. bul ciplic c. V Ah ὁ == = 












"vivauo 34 3Ηος 


WORLD. CHAMPIO 
ROMANIA ΤῸ. “: 


GRUPA 27 










"S mon ^ E 
"GROUP : KDE 
OLANDA : DANEMARCA LIEG | 
HOLLAND š DANMARK 18 februarie 1970, 17,00 
Pebruery. 18,1976 12,08 
Buletin — Bulletin 11/5,c,4 
A - HOLL B - DAN 
1/5 o : 0ο 
ο 3⁄3 A lo Simons Je Slashing 2 piu. 
0612 B 17 Eriksen O. Cross-Ohecking d mine 
1300 A 4 Van Dommelen W. Tripping 2 mine 
2000 B 17 Eriksen O. Slashing 2 nin. 
juturi pe poartă A l4 3 11 
futuri aparata de portar A 9 B 12 
fenalizári/min. A 2/4 B 2/4 
s 2/5 1 248 f 
24o 2 0:1 B 18 Nielsen C. 11 Nielsen T. ü 
2730 — ` 0:2 B 18 Nielsen C. ' 
2955 4 B 16 Maltensen Le Hooking 2 min, 
$050 B 12 Petersen B.L, Cross-Checking 2 min. 
3545 A 9 Gentis B. Hooking 2 mina i 
1749 B 7 Olsen W. Tripping 2 nin. 
3845 1:2 A 9 Gentis Re 
tuturi pe poartă A 11 B d 
tur? aparate de portar A 5 B ? 
Mllinalizári/min. A 1/2 B 2/6 
2/2 2: A 
410 So, 2:2 A 12 Bakker R, 16 De Kok å. 
n 11 De Groot Τε 
däm, — 735,16 B 16 Maltensen I. Cross-Checking Ὁ min. i 
4340  :39,40 A lo Simons J. Charging zin. ᾿ 
sep Hz B lo Lauritsen S. Charging 2 uin, 
5300 "Dao 3:2 A A Van Dommelen W.9 Gentis R. 
zeg too 3:3 B 17 Eriksen 0. o Lauritsen Š. 
turi pe poartă A 15 B 11 
futuri aparate de portar A 9 B 11 
“ Panal τα ări /mine A fă Β 2/4 
"kor total - Total  : 5:9 
„Paturi š 
ES N pe poarta i 
tots on goal a iti e P 
turi aparat 
parate de portar 
e “alive Stops » 22 š; ΄9 
^^ ΜΗΝ“ 
ES N nalizári/min. A 4/8 B get? 
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er 


"VIVAHO ad [3Η 


UNGARIA : ITALIA 
HUNGARY : ITALY 


UNGARIA 


Lä Bánkusi Δα 
2 Gogoláx L. 
Bálint Α. 
Horváth Z, "A" 
Maszöly A. . 


Moroder U, 
Savaris R. 
Holznar Pe 


4 Mair T, 


6 Constantini G, 


ARBITRI 
REFIERES S 


Arbitri đe poarvá 
Goal Judges 


1 
19 


1 


.* 


ar 





HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS - 


ROMANIA 1970 du ech 
GRUPA: 
GROUP `: 


"nc" 


Zr Ὁ μι Ὁ 
18 febdrüazis 1970, 290,00 
s re aen Up va EA p 
Jeoruary 198" ,1970 20,00 
Zë — Buliavin 12/a 
HUNGGI2Y — HUNG - 
Vares M, 
koieuon2 Ge 
d Y 15 
SST 15 Trepl&x B, 
c ENS Em T 
= S 2 DEER, de 
Galambos B, 1» lianyhâns G, 
Μετ: “= EJ D 
Bixám P ii POSD δα ° 
D 1 Τ t 
palla å. 12 Zsitva V, "C" 
béi + T 
R 7 ignei Le 
3 Szeies.D. 
TALI - 1 - 
aDansar EH 355 Ubevbachey A 
AGDODSSI Ge => DSTCSC23OT As 
Rudevis Ge i5 Kastel GYA" 
34-5 1 i marsi 
Benvenuti R, 12 De Tozi 0, 
3 Verocai GC? 
lo Brugnoli Lat 
Viale 2, . 
Tigizani Re 


L 
8 


R 5 Gallo 5. 
i7 Nogiez Z. 


SCINCA CORNZL (RULI) 


VAN D3 VEN ANTONIUS (ROLL) 
Taszadi Gheorghe (RUH) 
Pian£etvi Calixte (>) 


cM a 
Di A ée kn ed 











IGE. HOCKEY: “WORLD. “CHAMPIONSHIPS 
„ROMANIA, 195 UY KS 










"VIV3HO 3d I3 


| oun 


GROUP: p ^m 
UNGARIA : ITALIA LI EG 
HUNGARY : ITALY 18 februarie 1970, 20,00 


February 1657 197ο 20,00 
Buletin ~ Bulletin 12/0,c,à 


A = HUNG Bo ITA 





3 
E ο SS 2 
oyot 4 o6 1:0 A 9 Horváth Z, 11 Póta J. 
0952. M2 2:0 A 6 Palla A. l2 Zsitva V. 
1543 n 143 2:1 B 7 Benvenuti R, 14 Savaris R. 
teti i 3:1 A 17 Menyhárt G, 15 Galambos B. 
Euri pe poartă A 9 B 6 
kuri aparate de portar À 4 B 6 
imalizări /mine A z B z 
D 2/3 1 H ο 
2908 § A 15 Bálint A. Hooking 2 nin. 
241 3 B 6 Constantini G. Cross-Checking 2 min, 
GE: B 17 Nogler E, Tripping 2 min, 
3049 A 11 Póth J, 9.Horváth 2. 
3532 B 1 Viale F. Slashing 2 mine 
3618 A 2 Gogolák L. Tripping 2 min. 
4333 A 11 Póth Je Injured 
; Player 5 min. 
$947 3 B 13 Mastel G. ` Excessive 
: Roughness 2 mine 
3947 A 2 Gogolák L, Excessive 
Roughness 2 min, 
Rut pe poantă A 8 B lo 
j ituri aparate de portar A lo B 6 
L p zőri/min. A 4/J1 B 4/8 
4354 3⁄2 2:2 ! 
{855 4:9 B 5 Gallo F. 9 Rabanser E. 
{413 5:2 A 9 Horváth Z, 20 Bikár P. 
5030 B 14 Savaris R. : Cross-Checking 2 min, 
5057 B 5 Gallo F. Slashing 2 min. 
£218 A 14 Bánkuti A. Hooking 2 min. 
$5415 B lo Brugnoli L. Tripping e min. 
£ rs 2:5 B 7 Benvenuti R. 
5324 Ὦ 6:5 A 20 Bikár E, 9 Horváth Z. 
Y B 14 Savaris Re Play with 


Brecken Stick 2 min. 


efl « 















"WIv3HO 3d 13Η: 


# aburi pe poartă 
kuri aparate de portar 
Μπ... 


b or total - Total : 
uri pe poartá 

shots on goal 

turi aparate de portar 
alive Stops 

na allzari/min, 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 


ROMANIA 1970 


o BR 


Buletin - Bulletin 12/b,c,d 


5/15 


B 5 

B 2 

B 4/8 
B 21 

B 14. 

B 8/16 


Multiplicat RANK XEROX 
















^ 
- 


"VIv3H9 3d Du 


il a a 
e ST 


+ 6 Vinken W; 
12 Huybrechts G. 
Marsin G. 





ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 


: DANEMARCA 


| 


- BELGIA 


4 Braas A, 
2 Meeus R, 


now 


= DANEMARCA 


Maitensen 1; "A" 
Lauritsen S. 
Gerber Be 


0 
18 


_ 


8 
il 
17 


2 Möller H; "C" 


4 Jensen J.J. "A" 


E) 

b 

A ARBITRI 

I REFEREES 

E 

E Arbitri de poartá 


Aug 


Goal Judges 


E 
20 


BELGIUM -= 


ROMANIA 1970 


LIHG 


19 februarie 1970, 
February 1953 1970 
Buletin - Bulletin 


BEK 


Van Der Wee T. 
Bastin P. 


GRUPA + 
"σα 
GROUP 
11,00 
11,00 
12/8 


i+ Waldschmidt C, 
2 Verstrepen M, 


z "an 
Molitor P. | 


DANMARK - 


Kikkenborg HE, 
Nielsen Tj 
Eriksen Q. 


E 
? 


Hansen B, 
Mork Ke 


PIANFETTI CALIXTE 
SANDOR 


RANCZ 


Noncev Liubomir 
Sginca Cornel 


DAN 


5 
13 
lo 


8 


9 
12 
18 


Dries À. - 
Brueren FA" 
Hanrez D... 


Balasse G, 
Delrez T. 


Kinde Je 
Petersen B.L, 
lelson C. 


Sörensen F. 
Olsen W. 


2 
15 


Koch U, 
Jensen J. 


(F) 
(HUNG) 


(ΤΩ) 
(RUM) 


CC EE 
DANT rs 


Mil tinlicat 


















m. 
£ ICE HOCKEY WORLD .CHAMPIONSHIPS 
š ROMANIA 1970 | 
so GRUPA : wm ἡ 
| GROUP : 
BELGIA š DANZMARCA LIHG 
BELGIUM š DANMARK 19 februarie 1970, 11,00 
February 19 7,1970 11,00 
Buletin - Bulletin 12/06 ιά 
A = BELG B a DAN 
L3 1 : £ 
goo 0:1 B lo Lauritsen S. 12 Petersen B.L. 
0303 0:2 B 18 Nielsen C. 15 Jensen J. 
0453 0:5 B 16 Maltensen L, 18 Nielsen C. 
0434 och B 8 Kikkenborg H. 9 Kinde Je 
1031 À 5 Dries A. Eldowing 2 mins 
1820 1:4 A 11 Pluym D. 13 Brueren F. 
i pe poartá À 8 B 13 
Bur) apărate de portar A 9 B 6 
fisliziri/min. A i/2 B - 
E ο $t 
2134 2:4 A 9 Moris R. 6 Vinken W. 
3912. 2:5 B 4 Jensen J.J. 18 Nielsen C. 
17 Eriksen O, y 
8990 A 12 Huybrechts G. Tripping 2 min, 
3930 420 2:6 B lo Lauritsen S. 
luni po poartă A 6 B 23 
ituri aparata de portar A 19 B 4 
alizări /min e A 1/2 B o= 
3⁄3 2:5 
4340 2:7 B 14 Gerber B 17 Bri ο 
Kë : 4 Garber B, 7 Eriksen Q. A . 
4146 B 12 Petersen B.L, Holding | 2 min, 
KEN A 14 Waláschmidt C. Beby-Checking 2 min. 
WW 2:8 B 17 Eriksen 0. 14 Gerber B. 

1 A 4 Braas A. Boarâ-Checking 2 min. 
2f 5:8 A lo Hanrez D. . 
E ^ ; B lo Lauritsen Se CrosszChecking 2 uin. 

100 5:9 B 11 Nielsen T. 12 Petersen B.L. 
243 2:1o B 18 Nielsen C. 8 Kikkenborg H. 

5759 4:1o A 9 Moris R. 
5803 4311 B lo Lauritsen S. 11 Nielsen T. 


2 Möller H. 


νη 























^ 
- 


roe cds 
Daeäue aq iae 


Lu 
EX 


Kor total - Total 


Wburi pe poartă 
fhots on goal 


futuri apărate de porta 
alive Stops 


1 zarin 
fens) ve s/min; 





ου πο 





9 3 
ibo 3 
2/5. 3 

11 
23 B 
42 B 


— — ο U UU u. U m 


Muluiplicat 


2/4 


RANK ZEROX 





ο ep ht 


IGE HICKEY. WORLD ` CHAMPIONSHIPS" 
ROMANIA 1970 


"biviHO 3d Dt 





Ίο GRUPA 7 "ρε | - p 
NAR GROUP. “Οὐ τ᾽ 
FRANTA : UNGARIA LIHG 
FRANCE : HUNGARY 19 februarie 1970, 17,00 
February 19 5,1970 17,00 
Buletin - Bulletin 14/a 
A - FRANTA - FRANCS - F im 
L Sozzi J.C, 
. 21 Roux J.L. i 
l 5 Gantina M, ` 19 Lang P. 3 
Ki 4 Blanchard C. 3 Tartarin M. 
A 16 Libermann C. 8 Faucomprez G,."C" lo Guryca I. 
. 3 19 Smaniotto L. 17 Vassieux J.- . 7 Renard J.C,."A" : 
US 9 Galland D. l2 Pourtanel P, "A" l4  Franchetarre P. 
εί R ` 2 Vuilly M, 
id 6 Sawyerr P. l 
ii . f i 
B - UNGARIA - HUNGARY - HUNG - x 
13 Bálint A. 15 Galambos B. 17 Menyhárt G, | 
9 Horváth Z, "A" 20 Bikár P. ll P6th δ. ` ! 
lo Meszöly A, 6 Palla A. 12 Zsítva V."C" ! 
l4 Bánkuti AGYA" | 16 Treplán B. ; 
2 Gogoláx L.. | 5 Krasnaji J. 
1 Vedres M. 
19 Kelemen G, f 
R 7 Ugrai I, 
3 Szeles D. 
ARBITRI : BJERREGAARD JURGEN (DAN) 
REFEREES : VAN DE VEN ANTONIUS (HOLL) 


Arbitri de poartă : Taşnadi Gheorghe (RUM) 
Goal Judges : — Fodor Zoltan (RUM) 


Multiplicát ΕΛΜΕ, XEROX 




















0251 A 2 Vuilly M. 
0410 1:0 A lo Guryca i. 
0720 i B 2 Gogolák L. 
0999 9,09 2:0 A 14 Franchetarre 

uturi pe poartă 

uturi aparate de portar 

3nalizări /mine 

2/3 

aiou 1,06 2:1 B 17 Menyhárt G. 
8430 B 9 Horváth 2. 


Penalizári/min. 
3/3 
lo Guryca I. 
5:1 19 Lang P. 


12 Pourtanel P, 
9 Horváth Z. 


17 Menyhârt G. 
4 Blanchard C. 
14 Bánkuti A. 


tip td > bd ας > > 


Suturi pe poartá 

suturi aparate de portar 
Penalizári/min. 

Scor total - Total : 
Suturi pe poartá 

Shots on goal 

Suturi apărate de portar 
Goalive Stops 
Penalizári/min. 
Panalties/min. 


FRANTA UNGARIA 

FRANCE : HUNGARY 
À — P 

1/5 2 





19 feoruaria 1970, 17,00 
February 19A 1979 17,00 
Buletin - Bulletin 14/b,c,d 


B - HUNG 


:0 


Hooking 2 min. 


12 Pourtanel P. 


Cross-Cheoking 2 min. 


8 Faucouprez G. 


A 6 B lo 
A 8 B 4 
A 1/2 B 1/2 
ο at L 
13 Bálint A. 
Body-Checking 2 min. 
À 7 B 18 
A 17 B 6 
A - B 1⁄2 
ο ο d 


Cross-Checking 2 min. 


Hooking 2 min. 
Body-Checking 2 mine 


l4 Francheterre P.8 Faucomprez Ge 


i5 Galambos B. 


4/8 


Spearing 2 mine 
Excessive 
Roughness 2 min. 
B 8 
B 7 
B 2/4 
B 36 
B 17 
B 4/8 





Multiplicat RANK XEROX 






e 








m - 
°. ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
m 
š ROMANIA 1970 
: 19 GRUPA : "on d 
= GROUP: "O" I 
ITALIA š OLANDA LIHG : 
ITALY : HOLLAND 19 februarie 1970, 20,00 | 
February 1972 1970 20,00 | 
Buletin — Bulletin 15/a 
A = ITALIA - ITALY - ITA - 
1 Viale F. 
18 Tigliani R, 
2 Kostner G. 3 Verocai α. "οι 
6 Constantini G, š lo Brugnoli L."A" τ 
Moroder U, 17 Noglor B... 15 Uberbacher À, "e 
Savaris R, ll Rudatis G, ` 15 Mastel G,"A" ge 
Holznar P. 7 Benvenuti R. 12 Da Toni 0. 6 
R 5 Gallo P, 
A Mair T. D. 
j 
B = OLANDA - HOLLAND = HOLL - i 
Bakker R. 9 Gentis R, "A" 6 Manuel J, . 
Simong J; "A" ll De Groot T.- i7 Van Gool T, Se 
De Kok A. l4 Herijgers Á, 8 Rushe P, | 
4 Van Dommelen Κ.Ο" 3 Bolsius P, 3 
2 Van Dun H, 5 Christiaans H. ' 
Ο Van Den Boogaard He ! 
18 Da Wit F. 
R 15 Van Gurp J. f 
1 Roomar B, i 
ARBITRI H GUBARNU FLORIN (RUM) 
REFEREES : DR DSDS OMER ( BELG) 


Arbitri de poartă Pianfetti Calixte (F) 
Goal Judges :  Ranoz Sándor ( HUNG) 





Multiplicat RANK XHROX 


; 
δ 











c a 


uir. 


min. 
uin. 


min, 


το [5] 
TN ° 
"0 5 ; 
UU 3 
DE ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
BL = | ROMANIA 1970 
. nom 
ὰν GROUP ; "C 
ITALIA OLANDA Hrany 
ITALY HOLLAND 19 februarie 1970, 20,00 
February 1955 4495 20,00 
Buletin ~ Bulletin 15/0, 
A m ITA B - HOLL 
1/3 310 
B 5 Cristiaans H. Cross-Checking 2 
1:0 A 5 Gallo F. 11 Rudatis Ge 
A 5 Gallo F. Slashing 2 
B 5 Cristiaans H. Holding 2 
+; 2:0 A 3 Verocai G. 
v 18,03 3:0 A 12 De Toni 0. li Rudatis G. 
guri pe poartă A 20 B 4 
uturi aparate de portar A 4 B 11 
MPenalizáiri/min.  . A 1/2 B 2/4 
2/53 2 : 1 
-14 A l4 Savaris R. Hooking 2 
21,43 B 2 Van Dun H, Charging 2 
23,38 4:10 A 11 Rudatis C. 
26,19 B 5 Bolsius F. Cross-Checking 2 
07,22 A 15 Mastel G. High Stick 2 
114 B 2 Van Dun H, Cross-Checking 2 
122 A 17 Nogler E. Excessive 
Roughness 2 
20,55 B 6 Manuel J. Excessive 
Rougnness 2 
11,48 B 2 Van Dun H. Excessive 
Roughness 2 
A,48 A 7 Benvenuti R. Excossiva 
Roughns ss 2 
32,45 5:0 A 17 Nogler B. 5 Gallo F. 
33427 5:1 B 9 Gentis R. 6 Manuel J. 
6 B 2 Van Dun H, Hooking 2 
6,33 A 13 Mastel G. Play with 
Brecken Stick 2 
Faa A 6 Constantini G. Tripping 2 
9,00 B 5 Christiaans H, Misconduct 
Penalty lo 
Suri pe poartă k ài B Ë 
suturi aparate de portar i 8 
alizári/min. 6/12 7/22 





e // . 
























"ViviH9 3d Gu 


| ICE HOCKEY 
A BD: 
NA 1919 
3/3 
4436 13 Mastel G. 
4759 15 Van Gurp J. 
435) 3 6 Manual J. 
(851i 14 Savaris R. 
5036 € 5 Christiaans H. 
5 Christiaans H. 


6 Constantini 
15 Van Gurp Je 
16 Moroder U, 


boor total - Tot : 
phi 


ots on goal 
uturi apărate da portar 
(alive Stops 


Mioaliziri/nin. 
κα. Benaltias/min. 





WORLD CHAMP GNSRIPS 
ROMANIA 1970 


Boo Rm 


Buletin =- Bulletin 1i5/b,c,d 


* ο 
Holding 2 min. 
Excessive 
Roughness 5 min. 
Excessive 
Roughness e nin, 
Excassiva 
Roughness 2 LO. 
Cross-Checking 2 uin. 
Game Misconduct 
Penalty lo min. 
High Stick 2 min. 
Slashing 2 min. 
16 B 1 
i B lo 
2/6 B 5/21 
47 B- lo 
«9 B 29 
lo/20 B 14/47 


—— 


Multiplicat RANK X3ROX 








ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


C vivauo 3d I3H: 





GRUPA : 
GROUP E πρ 
AUSTRIA : OLANDA LIHG 
AUSTRIA : HOLLAND 21 februarie 1970; 11,00 
February 212,1970 11,00 
Buletin - Bulletin l6/a 
A = AUSTRIA - AUSTRIA - AUS - 
1 Pregl K. 
. 18 Schilcher F. i 

2 Schager G; 8 Felfernig G."A" 

3 Hausner G. wi lo Zpenahlik W,"C" 

6 Dr.Kalt D."A" 16 Starz Re : 9 Samonig Pe 
Schwitzer J. ` 15 Kixchbaumer K, 12 Hëlen K, 
Zahradnicek K. li Monti H. 17 Stricker B. 

R 5 Jäger He 
4 Estl K. 
B - OLANDA - HOLLAND - HOLL = 

12 Bakker R; 9 Gentis R"A” ` 6 Manuel J. - 

lo Simons J; "A" ll De Groot T.: 17 Van Gool T. 

16 De Kok A. l4 Herijgers A, 8  Rushe Pe 

4 Van Dommelen gu —— 3 Bolsius P.  * 
2 Van Dun H. 5 Ghristiaans H. 
Ο Van Den Boogaard He 
18 De Wit F. 
R 15 Van Gurp J. 
ARBIPRI H PIANFETTI CALIXTE (F) 
REFEREES š RANCZ SÁNDOR (HUNG) 
Arbitri de poartă : :  Sgincă Cornel y 
Goal Judges : | Fodor Zoltan RUM) 











O A 2 Schager Ge 

O A lo Znenahlik W. 
O A 11 Mörtl H. 

l B 16 De Kok À. 























i pe poartá À 11 B 3 
Suturi aparate de portar Á 2 B 8 
Penalizári/min, A - B - 
/ 2/5 4 3 0 
1 ος 4:1 A 15 Kirchbaumer K, 
πρό, οο 9:1 A 8 Felfernig G, 14 Zahradnicok fe 
129,05 B 5 Christiaans HE. Butt-Ending a 
5,79 : A 12 Holler K. 15 Kirchbaumer K. 
E55,17 B 6 Manuel J. Slashing 2 
225,28 B 9 Gentis R. Holding 2 n 
426,07 7:1 A 13 Schwitzer J, 3 Hausner G, 
127 A 6 Dr.Kalt D. Elbowing 2 
: 9,55 B 9 Gentis R. Tripping 2 
B uturi pe poartă A 13 B 8 
BBSuturi aparate de portar A 6 B 7 
tPenalízári/min. A 1/2 B 4/8 
5/3 Sa L 
A 5 Jäger E. Tripping 
B 9 Gentis R. Hooking 
A lo Znenahnlix W. 13 Schwitzer δ. 
A 4 Esti K, Slasning 
B lo Simons Je 
A 17 Strickar B. l4 Zahradnicek KX. 
lo Znenahlik W. 
tSuturi pe poartă A 8 B 8 
M. Suturi aparate de portar À 6 B 5 
Ze enalizári/min. A 2/4 B 1/2 
TA | Scor total — Total : 9:2 
GONE: Cuvcuri pe poará ! 
i “Shots da Eri Α 24 B 19 
SH, Suturi aparate de portar 
ΜΉΝ: Coalive Stops A i e 
WEE. “G l> τν] 1 
τῇ nalizári/min. à 2/6 B E 


M "onalties/min. 


4 gstl K. 


i5 Kirchbaumer X. 


8 Felfernig G. 


17 Van Gool T. 


"b 

m 

^g 

m 

š ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 

HE ROMANIA 1970 

: GRUPA : 

GROUP : H 

AUSTRIA : — OLANDA LI HG 

AUSTRIA S HOLLAND 21 feoruazie 1970, 11,00 
February 215Ë 1970 11,00 
Buletin - Bulletin 16/5,c,à 

A — AUS 3 - HOLL 
1/5 ZS SJ 














„CAMPIONATELE MO, 


Ki 


13 
1ο 








anm ec Kä 


ARBITRI : 
REFERERS š 


Arbitri de poartă  : 
Goal Judges š 


NONCEV LIUBSOMIR 


O 
m 
"0 
m 
e: ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
E ROMANIA 1970 
"S M GRUPA 
up 
ANA GROUP : d 
BELGIA 3 UNGAR LA Ld ue 
BELGIUM 1 HUNGARY 2] Zeie 1970, 17390 
pəbruazy 21"?,197o0 17,00 
Buletin - Bulletin 12/8 
A a BELGA - BELGIUM - BLG ~ 
O Van Der Wee T. 
4 Braas A. 14 Waldschmidt C. 
2 Wegus Re 3 Nersuzopən M. 
Vinken W."O"- 9 Moris R,"A" 5 Dries À. 
Huybrechts Ge il Pluym D.. 15 EBrueren P."Z" 
Marsin G. 16 Paulus T. lo Hanraz D. 
R l Balassa G, 
7 Molitor P. 
B - UNGARIA - HUNGARY - HUNG - 
Bálint Αν. 15 Galambos B. 17 Menyhárt G. 
Horváth 2;"A" 20 Bikár Ps li Poth J. ° 
Meszoly áe- . 6 Palla A. : 12 Zsitva V."C" 
l4 Bánkuti Αν 5 Szeles D. i 
16 Treplan B. S Krasnai J. 
1 Vedres Me’ 
19 Kelemen Ge 
R 8 Palotás J."A" 


7 Ugrai L. 


(BULG) 


BJERREGAARD JURCEN (DAN) 


Van De Von Antonius 
Pianfotti Calixte 


(EOLL) 
(E) 


Multiplicat RANK KEROX 
































τ 
i 
e 


ICE 


° 
"V1Y3HD 3d !3HO 


BELGIA 
BELGIUM 


BRIG 


1⁄5 
Zsitva V. 
Galambos 3. 
Bikár X. 
Bikár P. 
Varstrapan M. 
Meszóly Δο 


p 12 
B 15 
8 20 
B 20 
A 3 
B lo 
Puturi pe poartă 
turi aparate de 
fenalizári/uin. 


portar 


2/5 


Póth J. 
Meszóly A. 
Huybrechts G. 


5,35 1:8 B 15 Bálint A. 
Buturi pe poartă 
Bituri aparate de portar 
Einalizári/nin. 
“ἃ 325 
E 1:9 B 8 Palotás J, 
E 1110 B 2ο Bikâr P. 
1:11 B 9 Horváth Z. 
; 1:12 B 6 Palla À, 
1:15 B 12 Zsitva V. 
1:14 B 13 Bálint A. 
1:15 B 13 Bálint A. 
9,48 2:15 A 15 Brueren F. 


uturi pe poartă 
puturi aparate de 
knalizári/min., 

Cor total - Total : 


uturi pe poartă 
hots on goal 


portar 


1:1] 
πο 


ia 


furi apărate de portar 
aliva Stops 


penalizări /aine 
ial ti es/nin, 


Y 


d 


UNGARIA 
HUNGARY 


HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS | 
ROMANIA 1970 db 





GRUPA : Ai 
e nan di 
GROUP : T 
ισα G 
21 februarie 1970, 17,00 
February 21"^,197o0 17,00 
Buletin - Bulletin 17/50,c,& 
B - HUNG 
lm i 
lo Meszöly A. i 
17 Menynárt G. jj 
11 Póth J. 
12 Huybrechts G. 
l2 Zsitva V. 
A L B 20 | 
A 14 B 0 4 
A - B - | 
ο z 3 
12 Zsitva V. F 
Tripping 2 nin. 
8 Palotás J. 3 
A 3 B 19 » 
A T5 B 3 i 
A 1⁄2 B - η 
1:7 | 
15 Galambos B. F 
9 Horváth Ze 
11 Póin Je 
20 Bikár P. 
lo Meszöly å. 
17 Menyhárt G. 
17 Menyhárt G. 
9 Moris R. 
Á 7 B 20 
A 13 B 6 
A - a - 
2 ; 19 i 
À Ll B 29 
A 42 B 9 
A 1/2 B - 





ia kő 





r 5 
š d 
2 9 ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
£ š ROMANIA 1970 
Sowa gt? Geen ° sea 
GROUP : UE 
FRANTA DANEMARCA LIHG 
FRANCE š DANMARK 2l februarie köt: 20,00 
š February e? Rh 1970 20500 
Buletin - Bulletin  18/a 
À — ERNU - FRANCE - F - 
1 Sozzi J.C. 
d, 2l Roux Jele 
5 Gentina M. - 19 Lang P. 
4 Blanchard C. ` 3 Tartarin M. 
l6 LibermannC,.: 8 Faucouprez G."C" 1ο Guryca I. ; 
i5 Smaniotto Le 12 Vassieux Je 7 Eymard J.C."A"- 
9 Galiand D. Pourtanal P. "AM ih Franchetorre P. 
T 2 Vuilly M.- 
Ὁ Sawyerr P. 
B - DANEMARCA - DANMARK - DAN -~ 
6 Andersson 5. "C" 8 Kikkenborg H, 9 Kindo d, 
lo Lauritsen δ. 11 Nielsen T, 12 Petersen B.L, 
14 Gorber B. 17 Erikson O. 18 Nielsen C. 
2 Móller H, "A" 16 Maltensen I. 
4 Jensen J.J. "A" 7 Olsen W. 
1 Hansen B. 
20 Mork K, ' 
R 5 Koch U; 





ARBITRI 
REFEREES 


Arbitri de poartă 
Goal Judges 


ap se 


15 Jensen J. 


TASNADI GHEORGHE — (RUM) 
DE PAKPE OMER (BELG) 
Rancz Sándor (HUNG) 


Noncev Liubomir  (BULG) 


Multiplicat 


RANK XEROX 








ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


ΡΊΥΒΗΘ 34 Ι3 









wéi š GRUPA : 
R "ort 
E GROUP : © 
PRANTA : DANEMARCA iW SS 
FRANCE : ` DANMARK. 2l februarie 1970, 20,00 


February 21"^ 1970 20,00 
Buietin — Bulletin 18/b,c,à 








A- P B = DAN 
1/5 050 
Suturi pe poartă Á 2 B lo 
Suturi, aparate de portar A lo B 4 
Nlenalizári/min. À - B - 
2/35 is 
„22,57 A 15 Smaniotto L. Hooking ἃ ous, | p 
"126,40 B 16 Maltonsen I. Board-Checking 2 min. : || 
.3?8,20 1:0 A 17 Vassieux J. 7 Eymard J.C. de 
A. 30 B lo Maltensen I. Cnarging 2 min. 11! 
Suturi pa poartá A 6 B 9 
Suturi aparate de portar A 9 B 5 
MPenalizàri/min. À 1/2 B 2/4 
2/5 1 5 Ὁ 
155,20 A 1 Sozzi J.C. Slashing 2 min. 
1459,00 2:0 A lo Guryca I. 
355,06 B l6 Maltensen I. Hooking 2 mine 
futuri pe poartă A . B B 7 
[suturi aparate de portar A 6 B 3 
Penalizári/min, A 1/2 B 1/2 
Scor total - Total - 2:0 
Suturi. pe poartă 
Shots on goal A 15 a em 
Suturi apărate de portar 
Coalive Stops A 25 B 12 


9nalties/min. 











iul tiplicat RANK XEROX 





"biv3äuc ad 3: 


Toc 


; BL CL A 


Τρ ΝΤ ATTAT 
κ : BELGIJM 


A = FRANTA 


5 Gentiana M. 





Grando D. 
Smanjiosso Le 
9 Gallani D, 


3 — BELGIA 


6 Vinken κ τον 
Huybrechis G, 
Marsin Ge 


A Braas À, 
2 Mesus Re 


ARBITRI 
REPERZES 


Arbitri de poarsá 
Coal Judges 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 | 


GRUPA : 
11 σα 
GROUP : 
UTTAG 
22 februarie 1970, lo,oo 
February 22"^,1970 10,00 
Buletin — Buiietin 19/8 
- DARC - 7 - 
L Sozzi JC. 
21 Roux J.L, 
19 Lang P. 
5 Tartarin H, 
8 Faucouprez 6.0" io CGuryca I. 


i7 Vassiaux de 


12 Pourtarel 5. "A" 


R 
- BELGIUM - BELG 
9 Moris R," An 
11 Pluym De 
16 Paulus T. 
i4 
B 


O Van Der Wee T. 


R 


: — NONCEV LIUBOMIR 


š BJERREGAARD JURGEN 


— ŘŮ —À M8 
MAST esa l ray tr 


7 Eymarå J.C, "A" 
l4 Arancneterra P, 


16 Libermann C. 
6 Sawyerr P. 


a Delrez m 
15 Brueren P."À" 
lo Hanrez D, 


Waldschmidt C, 
Versuropen Me 


1 Balasse G. 
7 Molitor P. 


(BULG) 


(DAN) 


(RUM) 
(HUNG) 


Y*8ROX 


RANK 







τ 
m 2 
$ ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
š ROMANIA 1970 
POMA SI GRUPA : 
GROUP : "Š 
FRANTA : BELGIA LIHG 
FRANCE š BELGIUM 22 februarie 1970, 10,00 
February 223 197o lo,oo 
Buletin - Bulletin 19/5,c,d 
Á — F B a BBIG 
1/3 4:0 
1:0 A 7 Ἑγπετὰ J.C. 15 Smaniotto L. 
2:0 A 7 Eymard J.C. 15 Szaniotto L. 
3:0 A lo Guryca Le 
4:0 A 16 Libermann C. 12 Pourtanel P, 
i pe poartá A 18 B 2 
S aparate de portar 4 2 B 14. 
Penalizári/min. A - B - 
2/5 2:0 

23,30 5:0 A 14 Francheterre P.lo Guryca I. 

28,50 B 4 Braas A. Holding 2 min. 

32,25 B 4 Braas As Charging 2 min. 

55,16 6:0 A 14 Prancheterre P.G Sawyerr P. 

56,29 B 4 Braas A, top Puck on 
> the Board 2 min. 
ον uturi ps poartă A 15 B 2 

Suturi aparate de portar À 2 B 13 

Penalizári/min. A - B 5⁄6 

i 3⁄5 D: r9 

50,520 7:0 A 16 Libermenn C. lo Guryca I. 

24.27 8:0 A 12 Pourtanel P. lo Guryca I. 

27,16 9:0 A 8 Pauconprez G. 

28,24 10:0 A 8 Faucomprez G. 19 Lang P. 

29,00 11:0 A 16 Libermann C. lo Guryca I. 

Suturi pe poartá 4 18 B 2 
AfSuturi aparate de portar A 1 B 12 
29 Penalizári/min. A - - 

Jg Scor total - Total : Zeg 
d Suturi pe poartă o 
MP Shots on goal A 2 i, e 
$ Suturi aparate de portar z 
Fg "oalíve Stops A 2 = 59 
Penalizüri/min. 
Penalties/min. Á = B 3⁄6 





Multiplicat RANK ΧΈΠΟΧ 





- 
- 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 





"VIV3HO ad 3H 


EG ROMANIA 1970 
OMA gO GRUBA, a unn 
NA GROUP : “Ὁ 
UNGARIA S DANS ii ARCA LIHG 
HUNGARY  : DANMARK 22 februarie 1970, 14,50 
February 22 2,1970 14,20 
Buletin = Bulletin 20/a 
A — UNGARIA - HUNGARY - HUNG - 
1 Vedres M.- 
19 Kełeraən G. 
it Bánkuti 4,"A" 15 Treplán B, 
2 Gogolâk L. . ; 5 Kzrasnai J, 
12 Bálint A. " "35 Gaiambos B. 17 NMenyhéri G. 
9 Horváth 2, "A" 20 Bikéír P.. ll Dën d, 
lo Meszoly A. : 7 Ugrai I. 12 Zsitva ὅπου 
` R 3 Szeles D. 
8 Palotas J."A" 
B - DANEMARCA - DANMARK - DAN - 
16 Maltensen I. I 8 Kikkenborg H. 9 Kinde J, 
lo Lauritsen S, 11 Nielsen ΤΠ. - 12 Petersen B.L, 
l4 Gerber B, 17 Eriksen O, 18 Nielsen C. 
2 Möller H, "A" 6 Andersson 8. "C" 
4 Jansen J.J. "A" ] 7 Olsen W. 
1 Hansen B, 


20 Mork K, 


R 5 Koch U, 
15 Jansen dJ. 


ARBITRI : TASNADI GERORGHE (RUM) 
REFEREES : VAN ΤΕ VEN ANTONIUS (HOLL) 
Arbitri de poartă : Fodor Zoltan (RUM) 
Goal Judges : — Noncev Liubomir  (BULG) 





Multiplicat RANK XEROX 


- 
- 







$nalties/min. 


ROMANIA 1970 


d E 
m 
ζ X 
ó Š 
B 5 
d A 
EO NA GTC 
UNGARE A = DANEMARCA 
HUNGARY : DANMARK 
A — HUNG 
173 Ki 
$05,125 1:0 A 12 Zsitva V. 10 
05,07 l:l B ll Nielsen T. 6 
05,53 2:1 A 11 Ῥόζα J. 9 
06,20 B 4 Jensen J.J. 
12,00 3:1 A 13 Bálint A. 
17,00 3:2 B 18 Nielsen C. 
18,06 4:2 A 12 Bálint A, 15 
419,59 A 5 ÉKrasnai Je 
d Suturi pe poartă A 
a Suturi. aparate ds portar A 
4 Penalizári/uin. A 
1 ο 3: 
46,40 5:2 A 12 Zsitva V. 7 
q Suturi. pe poartă À 
$ Suturi aparate de portar ES 
3 Penalizári/min. A 
À | 5/5 T 
5,95 B 9 Kinds J. 
541,55 6:2 A 7 Ugrai I. lo 
i2 
27492 A 5 Krasnai J, 
Suturi pe poartá A 
Suturi aparate de portar A 
Penalizári/min. A 
| Scor total - Total : 6 
Suvuri pe poartá A 
Shots on goal 
Susupi apărate de portar A 
Goalive Stops 
Pe nal izári/min. A 


Je E HG 
22 Isoruarie 1970, 
February 22th,1970 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 


GRUPA |: 


GROUP új 


.. 


14,50 
14,50 


Buletin ~ Bulletin 2o/b,c ,à 


B — DAN 


ς 8 

Heszoly À. 
èndersson S. 
Horváti 2. 


5 Galambos B. 


Zl 8 
3 B 
1/2 B 
X 
Ugrai i. 
8 B 
4 B 
- B 
$9 


Meszoóly A, 
Zsitva V. 


5 B 

7 B 

1/2 B 
. Ὁ 

24 B 

l4 B 

2/4 B 


2 min, 


Holding 


Hooking 2 min. 
2 


? 
1/2 


t ον 


Handling Puck 


with Hands 2 mine 


Oross-Checking 2 min, 
7 
4 
1/2 
16 
17 


2/4 


— F M 


Multiplicat RANK XEROX 





Ex 16 
EE 14 


ICE HOGCSEY 


"VIv3H9 3d 13} 


2 Kostner G. 
6 Constantini G. 
1 
18 


ARBITRI f š 
RERBREES : 


Arbitri de poartă - 
Goal Judges š 


WORLD CHAMPIONSHIPS 
. ROMANIA 1970 
GRUPA : 
d, "non 
GROUP : | 
É 
AUSTRIA : ITALIA L z HG 
AUSTRIA : ITALY 22 fabr: ria 1970, 17,20 
February 2273 197ο 17,30 
Buletin - Bulletin 21/a 
Á = AUSTRIA - AUSTRIA - AUS = 
l Pregi K. 
18 Schilcher F. 
2 Schager G, 8 Felfernig G, "A" 
5 Hausner G. 5 Jáger H. 
Dr.Xalt D. 4 ZEsçl K. 9 Samonig P. 
Schwitzer J, 15 Kirchbaurne» K."A4" lo  Znenahlik W, "C" 
.Zahraónicek K. LI Mörtl H, l? Stricker B. j 
R 12 Höller K. 
16 Starz R. 
B - ITALIA - ITALY - ITA = 
Morodar U, Rabansor E, "C" 15  Uberbacher A, 
Savaris R. ll Rudatis G. . 15 HMastel G, 
Holzner FP. 7 Benvenuti R. la De Toni O, 


3 Verocai G. "A" 
lo Brugnoli Lia" 


Viale Ξ, 
Tigliani R. 


R 2 Galio F. 
17 Nogler R. 


SGINCA CORNEL (RUM) 
PlANZETTI CALIXTE (5) 


Rancz Sándor (HUNG) 
Bjerrezaard Jörgen (DAN) 





Muitiplicat RANK XEROX 


VT EM 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 


ROMANIA 1970 








Zonal Wae 
5 Gallo Po 
Höller K. 


Da Toni O, 


td UJ Gd E» b= Ud h> p> 
H- 
xn 





i pa poartá 
i aparate de portar 
. Panalizári/min. 


2/5 


57,497 A 3 Hausner G, 


Suturi pe poartă 
J Suturi aparate de portar 
'"Penalizári/min. 


2/3 
40,54 312 A ll ΝΌΣΟΙ H. 
41,40 A lo Znenahlik W. 
45,07 B 14 Savaris R. 
νο A lo Znenanlik W 
82.21 B 5 Gallo F. 
59,47 B 14 Savaris R. 


Suturi pe poartă 

Suturi aparate de portar 
Penalizári/min. 

Scor total - Total s 
Suturi pe poartá 

Shots on goal 

Suturi apărate de portar 
&oalive Stops 
Penalizári/min. 
Penaitios/min. 


Kirchbaumsr K. 


7 Benvenuti R, 
15 Uberbacher à. 


AUSTRIA i ITALIA 
STRIA - ITALY 
A - AUS 
2/3 2 
8 FelFfernig G, 15 


5 


l4 


O bbb 


bes XM I> b> p 


GRUPA : 
ΗΝ 3 ecu 
GROUP : 
DEG 
22 une VT? I2459 
February 22th ,197o 17, 50 


Buletin - Bullətin 21/b,c, 


B - ITA 


: 2 
Schwitzer d. 


Gallo δ. 
Savaris R. 


2 
5 
2/4 


tg td tJ 


= 
M 
n3 
tJ ba 


Znenahlik W. 


Tripping 2 


Cro ss-Checking 2 


Tripping 2 
8 


5 
1⁄2 


Too many Pla- 
yers en Ice 2 
12 

2 


Charging 2 m 
2 


Hooking 


Cros s-Ghecking 2 : 
Elbowing 2 


Butt-Znding 2 ἃ 





£u 


EH. 2 


uin. 


min, 


6 B 8 
8 B 5 
2/4 B 3/9 
:3 
16 B 21 
25 B 15 
5/19 B 4/11 
1: 
Multiplicat RANK ZEROX | 





- Riu πε 





V1v3HO 34 JJH 






ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


CAMPIONATE! e 





OMNIA TO 


id ne 
22 februarie 1970 
February 22t 1979 


REZULTATELE GRUSEI "C" 
> 


! AUS BELG AN F ITA HOLL HUNG | 
g i U oea s 
i * z e Ee ZA a Κάι ie «φῦ l 
AUS ! XXX 11:0 4:3 7:8 213 9:2 2191 
H x | 
BELG] O:11 XXX 4:11 0:11 2:8 147 2:15 ! 
i i 
DAN | 3: 11:4 xxx 0:2 1:3 3:3 2:6 | 
` f 
i 

F I mu 11:0 2:0 Xy 1:4 9:2 4:2 | 

i , 
ITA | σε 8:2 3:1 411 XXX 6:1 3:6 | 
l I 
HOLL i 219 Sei 2:3 | 3:9 1:6 XXX 1:7 | 
i 
HUNG | 2:3 11:2 6:2 2:4 6:3 7:1 XXX | 
g E l 
- — w. A -—— 


CLASAMENTUL FINAL AL GRUPEI "o" 
FINAL TEAM-POSITION GROUP "an 


I 
Locul Tara Jucate Cigtigate Egale Pierdute Goluri Puncte! 


i 
Position Nation Played Won Tied Lost Goals Pointa! 
| uyasapa —as ᾱ 
- AUS 6 5 1 0 27-12 11 I 
Ce ITA 6 4 1 1 27-14 Și 
3. F 6 4 o 2 99-19 — 8 | 
NEA HUNG 6 4 o 2 38-15 8 | 
| 
| 5. DAN 6 1 1 4 20-22 3 I 
| 6. ΠΟΙ͂. 6 1 1 4 16-35 5 | 
KL Β, BELG 6 ° 0 6 9-63 0 | 
l ' 


Buletin - Bulletin l-21/A2 


ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
ROMANIA 1970 


ΟΠΗΣ Jd DU 





` CAMPIONATELE Mc 


GRUPA : 
GROUP |: 


P 
> 
= 
> 
Ki 
O 


L I H G 

22 februarie 1970 
February 22"",1970 
Buletin — Bulletin l-21/6e 


CLASAMENTUL REALIZATORILOR 
INDIVIDUAL SCORING 


Numa Tara Jocuri Goluri Ajutor Puncte 

No. Name Nation Played Goals Ássisted Points 
9 Horvath Z. BUNG 6 5 5 lo 
s 15  Kirchbaumer K, AUS 6 4 6 lo 
lo  Guryca Y. `. F 5 5 4 2 
; 12 Schwitzer J. AUS 6 5 4 9 
lo  MeszOly Αν HUNG 6 4 5 9 
NEN Gallo P. ITA 6 6 2 8 
; 20 Bikar P.- HUNG 6 6 2 8 
i 12 Zsitva V. HUNG 6 4 4. 8 
12 Mórs1 H. AUS 6 6 1 7 
s 18 Nielsen C, DAN 6 5 2 7 
i al Bálint A. HUNG 6 5 2 p 
"17 Menyhart G. HUNG 6 4 3 7 
lo | Znenahlik W. AUS 6 4 3 7 
7 Bənvenuti R, ITA, | s E e _ 6 
1ο Simons Je BOLL 6 4 2 6 
17 Stricker B. AUS ` 6 4 2 6 
1] Póth J. > HUNG 6 3 5 6 
5 17 Eriksen 0, ~ DAN 6 2 4 6 
i^  Francheterre BH F 6 5 _ 5 
lo Lauritsen S. DAN 6 4 1 5 
(0.9 Gentis R. HOLL 6: 4 1 5 
` 7 Eymard I.C.- 6’. E 1 5 
| 16  Libermann C. F 5 3 2 5 
9 Moris R. BELG 6 3 2 2 
: 12 Portanel P, F 6 2 3 5 
15 Galambos B. HUNG 6 1 4 5 
«+ l2 Bakker R. BOLL 6 3 1 4 
8 Feifernig G. AUS 6 3 l 4 
12 De Toni 0. ITA 6 3 1 4 
^ Dn.Kalt D. » AUS 6 2 2 4 
8 Faucomprez C. F 6 2 2.: 4 
11 Nielsen T. DAN 6 2 2 4 
17  Vassieux J. ` P 5 1 3 4 
11 Rudatis G. ITA 6 1 3 4 





ἃ 


4 


ARIS 







Ec R B 
BO 8 š ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 
E š ROMANIA 1970 
€ Omana SO 
Buietin-Bulletin 1-21/6 
l4 Zahradnicek K. AUS 6 1 3 4 
l4 Savaris R.’ ITA 6 il, 3 4 
7 Puschnig"J, AUS ^ 3 _ 3 
12 HGüllex Ka" AUS 5 3 - 3 
6 Palla A ΄ EUNG 5 3 " 3 
6 Constantini G, ITA 6 3 - 5 
9 Rabanser'EJ ITA 5 = 1 3 
it. Gerber B." DAN 6 2 d 5 
- 3 Verocai G, ITA 6 2 1 2 
τ4.19 Lang P; F 6 2 SR 3 
d. ^ Estl K. s s AUS 5 l 2 5 
"12 Petersen B.L, DAN 6 1 2 3 
15 Smaniotto L, © E 6 1. 2 2 
. 6 Manuel jJ, HOLL " E - 3 3 
: 8 Püshe P, : HOLL 6 2 = 2 
` ^ Dommelen W. l HOLE 6 2 - 2 
“αν Nogler E.: ITA 6 2 - 2 
š 8 Palotas J; HUNG 4 1 τ 2 
ñ 2 Gogolak K, : HUNG 5 T 1 2 
πα 6 Andersson S. DAN 5 J l 2 
38 15 Mastel G; ITA 6 1 L 2 
234 6 Vinken W. . BEIG 6 1 1 2 
8 Kikkenborg H. DAN 6 1 1 2 
l6 De Kok Ad; HOLL 6 1 i 2 
12 Brueren-F, BEIG 6. i 1 2 
7 Ugnay τν ? HUNG 6 JE 1 2 
15 Uberbacher-A; ITA 6 - 2 2 
ll De Groot'J. HOLL 6 - 2 2 
2 Möller Hj ` DAN 6 - a 2 
5 Tartarin-M F 5 l _ d. 
ll Grande D; - F 5 1 - 1 
^ Blanchard:C, F 5 L - J: 
2 Schager'G. AUS 5 1 - i 
4 Braas A, ° BEIG 6 1 - 1 
5 Gentina M, ° F 6 1 - 1 
16 Maltensen J, DAN 6 1 - 1 
ll Pluym De - BEIG 6 1 - 1 
^ Jensen J;¿J, DAN 6 1 --- 1 
lo Hanrez D, BEIG 6 1 z £ 





TE CAMPLONANELE 





IGE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 


'"vIv3HO ad DI 


BE ROMANIA 1970 
"Oase? 
Buletin — Bulletin 1-21/e 
2 Verstrepen M. BSLG 6 1 - 1 
2 Kostner C. ITA 4 - η. 1 
-2 Jensen Το” DAN 4 - i 1 
S Sawyerr P. F 4 - 1 l 
l Roomer B, ` EOLL 5 - JE i 
io Bezugnoli f. ITA 6 - I d 
8 Holzner P, i ITA 6 - 1 l 
2 Christiaans H. HOLL 6 _ ai d 
16 Mozroden U, ITA 6 - 1 Á 
h 9 Jáger H: AUS 6 - l 1 
i 9 Kymde J. * DAN 6 - 1 d 
k 2 Hausner Gç, - AUS 6 - l 1, 
n 12 Huybrechts Ge BEIG 6 τ. η 1 
17 VXan'GOol 7. HOLL 6 - l i 
CLASIMENT EFICACITATE PE TARI 
TEAM SCORING 
Tara Jocuri Goluri Ajutor . Puncte 
Nation Played Goals Assisted Points 
HUNG 6 58 2l 69 
AUS 6 37 26 62 
F 6 _29 19 48 
ITA 6 2? 18 45 
DAN 6 20 18 38 
HOLL 6 16 15 29 
BEIG 6. 9 5 la 
—Ó—MM M——M €— — _ 
176 150 306 





HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 

en ROMANIA 1970 

Ë Pomana | up: 
i GROUP : H 


ΨΙΝ3ΗΘ 3d I3} 
G 
m 


E 
z 
ó 
š 
Š 





Sg me | 
22 februarie 197c i 
February 22th 1999 | 
Buletin - Bulletin -21/2 


CLASAZENT PAIR PLAY — FAIR PLAY LIST 


Loc Tara Jocuri 5/3 5/5. D/lo Min, Goluri. Puncte (4200) 
Pos Nation Played 2/2 2/5 D/lo Tot. Goals Points (4200) 


l. P 6 17/2 - = 24 29 195 





| x 
2. HUNG 6 4/5 2/5 - 52 38 186 | 
3: πα e 12 =- - 39 9 185 F 

; i 
4. AUS 6 2 1/3 Yie 59 57 180 |j 
5. DAN 6 @ = < 56 20 164 i| 
6. ITA 6 29/2 2⁄5 - e 27 159 η 


— M ARA 


7. HOLL 6 24/2 1/5 2/1o 93 16 123 [^4 





HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS 

ROMANIA 1970 

EMO se GRUPA : —— 
; GROUP : "C 


‘VAYIHS Jd Gu? 
C» 
rn 


LIHG 

22 fabruarie 1970 
February aai. 1970 
Buletin - Bulletin 1-21/g 


JUCATORI JENALIZATI - PUNISHED PLAYERS 


Nr Nume Tara Jocuri P/2 P/5 P/M D/lo D/M Ħin. 
No Name . Nation Played 5/2 5/9 P/G D/lo D/G Ea 





5 Qaristiaans E,  HOLL 6 5/2 - - 2/lo - 30 
7 Puschnig δ. AUS 3 - 1/5 - 11ο - 15 
14 Savaris R. ITA 6 5⁄2 1/5 = = - 15 
9 Gentis R. - HOLL 6 7/2 = => = - 14 
16 Maltensen I. DAN 6 6/2 = es - - 19 
14 Bankuti A. HUNG 6 3/2 1/5 - - _ LI 
15 Mastel G. ITA 6 5/2 - - - - lo 
2 Yuoilly M. p Ὁ 52 o e = = 10 
io Simons Je FOLL 6 9/2 +v - = - 1o 
5 Galio F. LE 6 5/2 - - = - lo 
16 Moroder U, ITA 6 2/2 1⁄5 - - - 9 
; 15 Van Gurp J. HOL 6 2/2 1/5 < - = 9 
433 2 Gogolak L. HUNG 5 aua = - - - 8 
14. 6 Dr.Kalt Di AUS 6 4/2 - - _ - 8 
ES 9 Horvath Z. HUNG 6 4/2 ~ - - - 8 
dE 6 Manuel J.- HOLL 6 4/2 =~ - e - 8 
I7 2 Van Dun R. HOLL o 4/2 _ - - - 8 
18, 4 Braas AÁ. BBLG 6 4/2 — s - - 8 
19. 1ο Znenahlik W. AUS 6 4/2 - - - - 8 
20; il Poth J, ` HUNG 6 1⁄2 1⁄5 - - e 7 
21; 2 Schager G. AUS 5 ΠΣ ^ xe je e -- 6 
22. 5 dJáger H. AUS 6 3/2 = e >= - 6 
e. 8 Kikkenborg H. DAN 6 3⁄2 - - - - 6 
24. 11 Nieisen T. DAN 6 3⁄2 — - - ~ 6 : 
e 7 Eymará J.C. F 6 3⁄2 = = = - 6 I 
26, 3 Bolsius F. HOLL 6 3/2 - - es _ 6 ' 
27. 5 Krasnai J; HUNG à? 2⁄2 = e -= - 4 ^ 
28. 2 Kostnar G. ITA 4 2/2 - _ _ - 4 du 
29. 2 Möller B. DAN 6 2/2 - - - - 4 
STEI, 7 .Benvenuti R. IPA 6 2/2 _ - _ - 4 
le 6 Constantini G. ITA 6 2⁄2 =- e -= - 4 
32, 17 Nogler B. . ITA 6 2⁄2 — = = _ 4 
33; 8 Felfernig Ge AUS 6 2⁄2 - - = - 4 
Z4, 6 Vinken W.- BELG 6 2/2 _ _ - - 4 
35, 17 Eriksen O, DAN 6^2/2 =- = = - D P 
56. lo Lauritsen S. DAN 6 ο» = = = - 4 ji 
37. 12 Petersen Bi. DAN 6 2⁄2 =- = - = 4 | 










bc Li 

qe ° 
Ë š 
ES 
MEUS 





XN 
0 
ο SG 
Ξ 


2 
39. 4 
40, 4 
41, 9 
42, 3 
45, 8 
84. 12 
45, 6 
46. 4 
74 lo 
46, 4 
B9. 5 
50. 17 
51. 3 
52; 15 
53. 5 
54, d 
55. 10 
56. 16 
57. lo 
58. 13 
59, 2 
60. 14 
61, 20 
62, 15 
63; 8 
64. 19 
65, lo 
66; 
62. 13 
68. 17 
69. 12 
70. 14 
71. 12 
ος 15 
734 1 
74; 15 
75, 3 
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Huybrechts G. BELG 6 EIS og e < 5 D ! 
Van Dommelen W, HOLL 6 2/2 _ - D - 4 ! 
Jensen J.J, DAN 6 2/2 - - - = 4 | 
Kynde J. . DAN 6 2/2 _ =- _ - D i 
Sörensen F. DAN 4 1⁄2 = — - - 2 
Palotas J, HUNG 4 1⁄2 =- - - - 2 
Holler K, AUS 5 1/2 =- = č w - 2 
Andersson 5, DAN 5 1/2 - - - - 2 
Lstl K. AUS 5 1/2 - - - - 2 
Guryca Y. . F 5 1⁄2 = ww a - 2 
Blanchard C. F 5; 1⁄2 - - - - 2 
Drier A, HELG 5 1/2 - - - - 2 
Vassieux J; E 5 1/2 - - - < 2 
Tartarin M. p S 1⁄2 - = _ - 2 
Kirchbaumes K, AUS 6 1/2 - - - - 2 
Verocai G. ITA 6 1⁄2 - = - EN 2 
Viale F. ITA 6 1⁄2 - = _ - 2 
Brugnoli L. ITA 6 1⁄2 - - - € 2 
Treplan B, HUNG 6 1⁄2 _ - - - 2 
Meszüly A. HUNG e ES E eg oa " 2 
Brnueren F. BELG 6 1/2 - - _ - 2 
Meeus R.. BELG 6 1⁄2 = - - - 2 
Gerber b. DAN 6 1/2 _ _ - - 2 
Bikar P. HUNG 6 1⁄2 - - - - , Ë 
Galambos B, HUNG 6 1/2 - - - - 2 
Faucomptez G. Ρ 6 1/2 - - - - 2 
Lang P. F 6 1⁄2 = ᾱ - - 2 
Hanrez Ð. BELG 6 1/2 - - - - 2 
Olsen W.- DAN 6 1⁄2 - - - - 2 
Balint A. HUNG 6 1/2 - - - - 2 
Van Gool-T. HOLL 6 1/2 - - _ - 2 
Bakker R, HOLL 6 1/2 - - - - 2 
Waldschmidt C. BELG 6 1⁄2 — = - - 2 
Pourtanel P. F 6 1⁄2 _ _ - - 2 
Smaniotto L. EN 6 1/2 - - - - 2 
Sozzi 0, š F 6 1/2 = - - - 2 ig 
Uberbacher A. ITA 6 1⁄2 = - - - 2 | 
Hausner G. AUS 6 1/2 - - - - 2 d 
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CLASAMENTUL PORTARILOR 
GOALE PERS RECORD 


d Numele Tara — Min;juc. 2 juc. Suturi ap. Goluri % apăzat 


Name Nation Min.play.% play.Goal.Stops.Goals 2 Ἕν 
ἘΠ. F 360 100 152 15 91,o2 

Pregl K. AUS 560 loo . lo6 12 89,85 

Å Viale P. ITA 240 66,67 62 13. 4,95 
Vedres M. HUNG 320 88,88 76 14 84,44 
| Hansen B. DAN 249 ο μμ. 116 22 84,06 

Í Van Den Boogaard E. HOLD 242 67,22 95 23 . 80,5 
d Van Der Wee o. BELG 352 97,77 238 61 79,60 

| Tigliani R. ITA 12o 33,33 16 3 84,21 

Eo vic r. KOLL 118 22,78 51 12 £o,95 
| Kelemen G. HUNG Zo λα 9 de 90,00 
| Mork K. DAN 20 5,56 13 O loo,oo 
sasa P. BELG 8 2,25 2 2 60,00 





- 





CAMPIONATELE? 
VIV3HO ad IJH 


SITUATIA PASELOR - 


l, AUS 1251 Pood 
2. ITA lol5 = 
2. HUNG TEEN, = 
24. Β. 275 - 
5-6, HOLL 655 = 
5-6. DAN 608 - 
7. BELG 385 - 


ROMANIA 1970 


SITUATION OF THE PASSES 
bune 749 450 pase rele 


passes wrong pas. 
"s 719 432 e". 
"a 69% 486 -"- 
" a 60% 505 -"- 
"-. 568 59 -"- 
iu 56 6 479 e". 
" 44.5 482 -Ἡ - 


SITUATIA GOLURILOR PRIMITE SI DATE IN INFERIORITATE NUMERICA 
SITUATION OF THE RECEIVED AND SCORED GOALS IN NUMERICAL INFERIORITY 
Infinumer.  Gol.$Ínscr.  Gol.primitoe 
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E. Oman” m "en 
Si GROUP : i 
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22 februarie 1970 
February az o 
Buletin — Bulletin 1-21/j 
SITUATIA ANGAJAMENTELOR -- PACH-OFF SITUATION 
1, AUS 467 total 285 fiti pate 614 
2. HOLL 512 te 211 u 60,8 % 
3, IM Soo " 290 " 58 g 
A, F AI " 221 A Do % 
5. HUNG 485 m" 205 " me Ὁ 
6. DAN 490" 201 8 4l ὦ 
7. BELG 455 " 151 S 35 Gi 


26 % 
29 % 
31.08 
4o $6 
45 05 
44 % 
56 % 


Š Num,inf, Scored goal.Received goal. 
L, AUS 23 1 2 
2, ITA 26 3 1 
ὃν. DAN 2? O 4 
4,  HOLL 36 1 5 
De P 16 3 1 
6. HUNG 22 ο 3 
7. BELG 11 1 5 





~ 





„CAMPIONATELE N 


ΞΕ 
m 
SET 
rm 
Q 
nf 
> 
> 
FOMANIA STO 
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SITUATIA GOLURILOR PRIMITZ SI DATE IN SUPZRIORITATE NUMERICA 


SITUATION OF THE RECZI 





AUS 
ITA 
DAN 
HOLL 
F 
HUNG 
BELG 


42 AND SCORED GOALS IN NUMERICAL SUFERIORITY 


Sup.numsp, Gol. nscr, Gol.primite 
Num.super. Scored goal. Received goal 


27 5 O 
27 4 l 
16 2 3 
51 2 i. 
22 6 2 
22 3 2 
6 0 0 
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B 
O, 
A 
S 
B 
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SITUATIA ACTIUNILOR INDIVIDUALE IN APARARE 
INDIVIDUAL SITUATION OF THR ACTIONS IN DEFENCE 


- IIÍILTIIÍIIÉILÉIILILIÉILÉILAEÉLILZXIZLZILILLILLLAAZIWMLZLZZLLILL IA r—TR 4 s >> 


Tara Boày- vopage Stopage Interception of the Puck 
Nation check of an of the puck with "stop Total 


opponent puck "With 
at ihe at tbe kogy hand leg stick 
board board 


AUS 28 39 27 19 15 45 195 366 | 
BELG 20 31 14 17 3 722 28 Ann | 
DAN 19 57 21 28 | 12 78 294 489 
P 17 4H. 23 15 14 78. 212 403 
ITA 20 22 15 jk ^ 12 ee 172 209 
HOLL 26 4o 29 38 1o 47 179 569 


ÎTI === IT RTR TIT RTR == 












INCLUDING 
5 ° GAME Nr. 

μα s 

Z 3 INDIVIDUAL STATISTICS 21 

8 Q 

ᾱ = | 
á : š WORLD CHAMPIONSHIPS 1970 

“Oman m 5 i —29 21 


AUSTRIA - AUSTRIA 
























FREGL Karl G 
SCHILCHER Frantz G 
SCHAGER Gerd D 
FELFERNIG Gerhard D οἱ, 
HAUSNER Gerhard D : 
ZNENAHLIG Walter D 
DR.KALT Dieter F 
PUSCHNIG Josef F 
SAMONIG Paul P 
SCHWITZER Josef F 2| αἱ 9 19 
HULLER Kurt F 3 3 
KIRCHBAUMER Klaus F 4] 61 lo| 26 
ZAHRADNICBK Karl F 1 3 4| 12 
MORTL Herbert F 6 1 7 11 

E STRICKER Bernhard F 71 11771 a 4 2 6! 12 
STARZ Richard D [19 |70 [176 i 
Eee HE T c] 


BSTL uad 25 |69 1168 





IT 


| | | | 25/34 37| 26] 63| 201 ' 





Q 
° 
3 
9 
δ᾽ 


































| INCLUDING 
S GAME Nr. i 
H INDÍVIDUAL STATISTICS 21 : 
Q i 
; EE 
E WORLD CHAMPIONSHIPS 1970 i 
"nenn et? : | 1— ag 21 | 
BELGIA - BELGIUM 
< z|5 58 δ| δ 15 ἃ | ae 
3 O | VAN DER WEE Tony G 
51 Ν 18 | BASTIN Philippe G 
d BRAAS Albéric a D X liz 
14 | WALDSCHMIDT Christian D 9 
MESUS Roger D i 
VERSTREFEN Marc D 1 i Je 
| VINKEN Willy F Lu 112 16 
` MORIS Robert F 3| 215 [9 
i DRIES Andr6 F | 8 
HEYBRECHTS Guido | F ba im 
PLUYM Danny F l L 17 
BREUREN Francois F 1 1| 215 
MARSTN Gérard F = 
PAULUS Théo F 1 
HANREZ Daniel F 1 ll 
BALASSE Guy P d 
DELREZ Tony D 1 
MOLITOR Philippe D ENER - 








2 INCLUDING 
ES ° GAME Wr. 
m INDIVIDUAL STATISTICS 21 
: WORLD CHAMPIONSHIPS 1970 
1—X 21 
DANEMARCA - DANMARK 
E £ pi 
Nr. Namoe S = = 3 să $ z = E z > D 
| 15368 δ] ἑ|δ| ἑ| ὃ Bg 
E 1 | HANSEN Bent G | 
20 | MORK Kund G 
2 | MÜLLER Henning D 2 | 2| 5 
"3 | SORENSEN Folka D 3 
4 | JBNSEN J, Juul D 1 | lo 
5 | KOCH Uffe D 6 
7 OLSEN Walter D 7 
i5 JENSEN Jana D 1 τι 8 
16 MALTENSEN Ib D l1ill 
6 | ANDERSSON Svend F 1! 2] 5 
8 | KIKKENBORG Hardy F 1 | 2 10 
9 KINDE Jörgen F 1 1l] 8 
io | LAURITSEN Sören F 1 | 5|21 
11 | NIELSEN Torben F 2] 4113 
{15 | PETERSEN Bugge Lars F 2] 3|16 
18 | GERBER Börge F li 3129 
17 | SRIKSEN Ole F Ai 6113 
18 | NIELSEN Carsten F 2 | 715 



















9 
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Ő 
To 

o 
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09 
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QT ERO 











INCLUDING | 
EON. τ 9 GAME Ne. i 
KR E 3 INDIVIDUAL STATISTICS 8 
= MO o 
BE x | 
E š WORLD CHAMPIONSHIPS 1970 | ES 
Ολα οἳ ο . | L "ae 
OLANDA = HOLLAND 
Ein 
= PI Z RS 
E n Nome ai 5 3 ΞΕ5 S : 3 š = 5 
: Fjes pooja] 28 
"CM ο | VAN DEN BOOGAARD Hans G 125] 821183] 2 | | 
18 [DE WIT Fred G |34,82]176! 2 e š L 
4 |VAN DOMMELRN Will D 6 12 
] 2 [VAN DUN Huub D 1 10 
3 ÍBOLSIUS Frank D 1 | a 
5 |CRISTIAANS Hans D CH y| 1 18 
1 ÍROOMER Bennie D 3 L j lt ZS 
12 |BAKKER Rudi F 128|75181| 6 1/2] 3 | 1| 8126 
9 !GENTIS Ron p |25 |82 {182| 3 2/104 4 | 13] 5]18 
6 |MANUEL Joop F {26 |75]i/5| # /8 3| 3123 
J lo |SIMONS Jo F |20173]|175| 2 57144 | 2 1 6 | 27 
j 11 ÍDE GROOT Tonny R 125 | 9251121 3 al azt 8 
| 17 ÍVAN GOOL Toon F [19 1651192] I 1/2 k] Li? 
16 ÍDE KOK Ad. F |21|75|180; 2 1.11} 5113 
| 14 ÍHERIJGERS Ad F 123 |6ο]167] 1 | 
| 9 [RUSH Paul F 125 |721179[| 1 Spil al g 
15 [VAN GURP Joop F 119 182182] 2 2/9 5 


57931 16113 129 167 


Sm EA | | INCLUDING 





ži A ; GAME Nt, 
- -— 3 
B 3 INDIVIDUAL STATISTICS gs 
Οἱ 9 
š e 
6 AZ WORLD CHAMPIONSHIPS 1970 
ROMAN TO : | 1—3 21 
FRANTA - FRANCE 
ri 
£ g 
8 Νε, Name * = 3 zdi& 
x $ 2 z Süd 
amos) a o < e: 
A -------------------------------------------------- 



















i 1 | SOZZI Jean-Claude G 5 
uer | ROUX Jean-Louis e ; 
` 2 | VUILLY Michel D 1 | 7 
. 4 | BLANCHARD Claude D $ 1 1] 4 
uod 6 | SAWYERR Patrick D 1 ERT 
"Dis | LANG Paul D 1 2]1 |z 5 
ἵνα. 5 | GENTINA Marcel D 1 1 1 | 8 
> E 3 | TARTARIN Michel D l 1 1 {9 
7 | EYMARD Jean-Claude F 2 2/6] 411 15 122 
8 | FAUCOMPREZ. Gérard F 3 |6511/2ἱ 2 2 1418 
9 GALLAND Daniel F l 11 
311 | GRANDO Daniel P. a 1 117 
12 | POURTANEL Patrice F 8. 1/2] 213 15 [14 
14 | FRANCHETERRE Patrick F 2 5 5 110 
15 | SMANIOTTO Louis F |21|69|167| à | 51/οἱ 1|2 13 he 
16 | LIBERMANN Charles p  |24 [751170] 2 125 3|2i|5 12 
10 | GURYCA Yvan P |j25|7ij|i7z| 1 | à |i/2] sin {9 lao 
17 | VASSIEUX Jean F 1|2o0[65174| 1| 5|1⁄2 113 | 4 1 9 


17/2029 19 ia |178 : 
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° 
"viv34D 3d! 


INCLUDING 
GAME Nr. 


el 






INDIVIDUAL STATISTICS 
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ITALIA - ITALY 

















1 | VIALE Franco 
ğe | TIGLIANI Romeo 
i2 KOSTNER Guido 
13 YEROCAI Giulio 
íg | MAIR Thomas 
jo CONSTANTINÍ Giulio 
jo | BRUGNOLI Lucio 
5 | GALLO Franco 
MORODER Ulrico 


i9 | RABANSER Βάποπᾶο 
15 | UBERBACHER Adolfo 
L4 SAVARIS Ruggero 

il | RUDATIS Gianfranco 
13 | MASTSL Giovanni 

8 HOLZNER Peter 

7 | BENVENUTI Rolando 
:12 | DE TONI Orazio 

d NOGLER Ervino 


pue Xe x δὲ des E 





INCLUDING 
GAME Nr. 
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INDIVIDUAL STATISTICS 21 | 
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I 
"m 
zu 
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ὶ WORLD CHAMPIONSHIPS 1970 
Romana : 





. UNGARIA - HUNGARY 


Pen. Min. 
Goals 
Assists 
Points , 
bots 


Name | 











EDRES Mátyás 
KELEMEN Gyula 
PALOTÁS József 
GOGOLÁK László 
SZELES 292558 
TREPLÁN Bela 
BÁNEUTI Árpád 
KRASZNAI János 
BÁLINT Atilla 
: GALAMBOS Béla 
17 MENYHART Gáspár 
19 | HORVATH Zoltán 
20 BIKAR Péter 
111 | POTH János 
| 6 | PALLA Antal 
lo MÉSZOLY András 
(12 ZSITVA Viktor 
00 UGRAY Iván 
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